










DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 
PARTS LIST 

MADE BY A howry 
DATE 03/27/79 

CHECKEDVft^^s 

DATE 

SECTION 

ENG fiA-'-kh.C OrJi/ 

DATE ~7-7.7-7«* 

PROD ((I 

DATE -7-31 -n 

ISSUED SECTION 

ITEM 

NO. 

DRAWING NO. 

PART NO. 

DESCRIPTION 

i 

D-IA-701604 9-0-0 

7016049-00 

HARNESS, A. 

C. INPUT 

2 

D-MD-7422040-0-0 

7422040-00 

BRACKET, INPUT 

3 


1216688-00 

HEAT SINK 


4 


1216206-00 

RELAY, PWR 

12V COIL. SPST 30A 

5 


1212124-01 

CKT BKR, 2 

P SERIES TRIP, 20A 240V 

6 

C- IA- 7 01692 3-0-0 

7016923-00 

SWITCH ASSY 


7 


1116216-00 

BRIDGE RECTIFIER IF = 30A, 600V VR 

8 


9006966-00 

TERMINAL, P 

■C.B. 2 POS INS, TURRET 

9 


1314848-00 

RESISTOR 3 OHM 5% 7 WATT 

10 


9000039-06 

SCR, PHIL, FLAT HD #4-40 X .187 

11 


9006020-01 

SCR, PHIL, PAN HD #6-32 x .250 

12 


9006021-01 

SCR, PHIL, PAN HD #6-32 x .312 

13 


9009243-00 

NUT, KEP #6-32 x 5/16 AF S.S. 

14 


9007801-00 

WASHER, LOCK SS #6 

15 


9107560-03 

WIRE BUSS #18 AWG 

16 


9007036-00 

GROMMET, CATERPILLAR 

17 


9009157-00 

ADHESIVE, PERMABOND 

18 


9007031-00 

TIE, CABLE SST1-M 

19 


9009255-00 

LABEL, POWER SUPPLY 

20 


3615680-00 

LABEL, SWITCH POSITION, ADH BACK 


QUANTITY / VARIATION 


NOTES: 


REF DESIGNATION 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

6 

1 

1 

7 

.21 

.25 

A/R 

3 

1 

1 


FT 

FT 


•THIS DRAWING AND SPECIFICATIONS, HEREIN, ARE THE PROPERTY OF OIGITAL EQUIPMENT 
CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART 
AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 
COPYRIGHT C n7y OIGITAL EQUIPMENT CORPORATION" 


TITLE 


RELAY ASSY 


ASSY NO. 

E-AD-7016048-0-0 

SIZE 

B 

CODE 

PL 

NUMBER 

7016048-0-0 

REV. 
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SHEET 1 OF 1 
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WIRING TABLE 

LENGTH 

ITEM 

DESCRIPTION 

TO 

FROM 

AW G 

COLOR 

POINT 

CONNECTION 

WITH 

POINT 

CONNECTION 

WITH 


3 

14 

GRN/YEL 

Cl-I 

PI -3 

— — 

Cl -6 


4 

9'5.0f2.0" 


3 

14 

BLU 

CI-2 

PI-1 

— 

Cl -5 


4 

S'l.O'tZ.O' 


3 

14 

BRN 

CI-3 

PI-2 

— 

Cl —4 


4 

9'4.0’i2.0‘ 


OP 


2 



TERMINAL 

SECTION A-A 

(ITEM “I SHOWN) 
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automated 

BY PKTLST , 3L ( 32 ) 


PARTS 

LIST 

QTY PER 

SHEET A1 

VARIATION 

LINE ITEM 

DOCUMENT number 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 

REFERENCE DESIGNATOR 


1 

1 D-MO-b»13o62-0-0 

5«1 3662-00 

DRILL & ETCH BO 

1 


2 

2 

101 1847-01 

,01 MFD 400V 10% POLYPROP 

4 

C1-C4 

3 

3 

1112594-01 

A115B PIVs200 I* 3 A 

4 

D1-D4 

4 

4 

1300168-00 

10 1/2W 5% CC 

4 

R1-R4 

5 

5 

9107801-33 

WIRE,STRND,20AKG IPVC UL1431 

A/R 


6 

0 

9007930-00 

TERM RING IPOS INSUL ATED , 2 2- 1 6 

4 


7 

7 

90U8356-01 . 

WIRE IDENTIFIER, (1-48) 

1 



0 'JQTE: item #5, 1,33' IS USED , 



revision history 


eng i 


ECO NUMBER 


1BASIC PART NO! 5413663 1 

! REV 1 SECTION”!” OF A t 


k.friedgen 


---1 INITIAL 

■ iBaaia • n 1 

— i 

i 

• 

SECTION, VARIATION INDEX 

1 

1 

i 

C A J 00 

1 

» 


. CB] 

1 


i 

• 

rc i 

.1 

• 


C03 

1 

1 

i 

IEJ 

1 


I 

IF) 

1 


i 

CHI 

l 

t 

• 

i 

CJ] 

• 

• 

• 

1 

• 

CM 

1 

J 

i 

CL] 

l 

l 

i 

CM J 

1 

1 

I 

i 

CM 1 


J. CASEY 


1 1 

. JDATE! 22-MAY-79 ! 

T 


i i i i i i i 

101I1G1I1T1A1L 

i title” PARTS LIST 


IDES.ENGl 


1 DATE ! 19-JUL-79 1 

.1 

l 


i snubber board assy 

1 


J.A, HERRMANN J DATE I 22-MAY-79 l 
— ^ 


DOCUMENT NUMBER 


1RESP.ENG.J J.A, HERRMANN 
I ’ 

SMFG.ENG,! F, MUNIZ 

1 ASSEMBLY NUMBErT 
IO-UA-5413663-0-0 


1DATEI 22-MAY-79 l 

.1 

1 


ISIZEICODE1 NUMBER 

1 1 ! 


JDATEI 19-JUL-79 1 K | PL I 541 3663-0-DBP 

jtoF - document'numberT” 

ID-MD-5413663-0-0 




l FILE NAMEl 
1 13663. PLS 
.1 - - 


1 REV 

1 

l * 


1 EDIT « 
1 8 
,i ; 


"THIS DRAWING AND 
UR COPIED (JR USED 


SPECIFICATION 
IN WHOLE OR 


S HEREIN, ARE THE PROPERTY OF DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED 
IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION, 
COPYRIGHT (C) 1979, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION " 
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REWORK INSTRUCTIONS 

ECO-* I 

ETCH CUT: SIDE I 

l-l FROM C3/NEG TO Jb PIS, 16,17 AND J4-P6 
WIRE ADDS: SIDE 2 

1-2 FROM C3/NEG CTACK SOLDER TO ETCH) TO J6-P-II 
1-3 FROM Jb-P ll TO J6-P I0 
1-4 FROM Jb-P-10 TO JR-P-12 





































AUTOMATED 

BY PHTLST, 3JC25) 


PARTS 

LIST 

CITY per 

SHEET A 1 OF A2 

VARIATION 

LINE ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


0w 

REFERENCE DESIGNATOR 


1 

1 D - 

wD-501 3614-0 

-0 


5013614-00 

DRILL «. ETCH 6D 


1 





2 

2 





1004813-00 

10 MFD 20V 10% 

S.7ANT 

1 


C? 



3 

3 





1012607-00 

560 mfo ?0V H% 67 2D 

AL EL 

1 


CP 



4 

4 





1012607-06 

. 390 MFD 20V H% 670 

AL EL 

4 


C4-C7 



5 

5 





1013280-00 

680,0 MMF1000V 5%200PPM 

1 


Cl 



6 

6 





1014229-00 

1500 M FD 16V +75-10% 

AL EL 

2 


C 9 , C 3 



7 

7 





1016169-00 . 

5600 MFD 6,3V +75,-10% 

AL EL 

1 


Cl 0 



8 

8 





1 1 10854-00 

IN 5353B VZ = 16.0V 5% 

, 40W M 

1 


D5 



9 

9 





1 100125-00 

IN 75 8 A VZ* 10,0 5% 

, 40 W PPE 

2 


D 1 , D 2 



10 

10 





1112594-01 

A115B PIV=200 I* 3A 


1 


D6 



11 

11 





1112595-01 

A114B PTV=200 Is 1A 


1 


04 



12 

12 





1112595-02 

A114M PIV=600 la 1A 


1 


D 3 



13 

13 





1215341-01 

HEADER 10POS VERTICAL 

1 


J1 



14 

14 





121 1004-00 

SOCKET, 100 28POS BOTTOM 

MOUNT 

4 


J12, J13 

, J1 1 # J8 


15 

15 





1211004-04 

SOCKET. 100 40POS 


1 


J7 



lb 

16 





1211004-05 

SOCKET, 100 50POS 


2 


J6, J10 



17 

17 





1216122-01 

HEADER. 156 7P0S KEYED 


1 


J 5 



18 

18 





1216122-02 

HEADER, 156 15P0S KEYED 


1 


J9 



19 

19 





1216122-04 

HEADER. 156 3P0S 


1 


J 1 4 



20 

20 





1216122-05 

HEADER. 156 6P0S . 


1 


J 4 



21 

21 





1300229-00 

100.0 .25 W 5.0 % 

CC 

1 


R9 



22 

22 





1300348-00 

680.0 2.0 W 5.0 % 

CC 

3 


R4-P6 



23 

23 





1300456-00 

5,60 K 2.<* W10.0 % 

CC 

2 


R7,R0 



24 

24 





1316207-00 

3,0 K 7 W + , - 5 % 

ww 

1 


R3 



25 

2(9 





1316209-00 

17,0 K 7W+, -5% 

w* 

2 


R 1 » R 2 



2b 

27 





1616215-00 

XFMR PB240/360 Sa5V 


l 


T 1 



27 

28 





7422391-00 

SUPPORT, MOTHER BOARD 


1 





28 

29 





9008219-00 

TERM QUICK IPOS ADAPTER 


2 


J? # J3 



29 

31 





9009000-00 

FYELET, ROLLED FLANGE, . 

121 CD X 

5 





30 

32 





9107688-55 

WIPE(WRAP)24AWG 

UL1327 ■ A/R ; 

- 

- ■ . 

. : - ... 

... , : . 


REVISION 

HISTORY 

1 

BASIC 

PART NO 1 5413615 l 



T* 

1 I 

J I . 1 

1 1 

i i r 


l-L 

r 

l 

— 


_^!DPN1 M.cxcCONE 

1 DATE I 

27-MAR-79 

i 

l D I 

I 1 G 1 I 1 T 

l A 1 L 

i eng j 

ECO NUMBER 

l REV 

1 
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1 



! 

1 I 

1 ■ 1 * 

1 1 

t i in m J 

TT — 1_J 




m ^ 


l 

I 


I TITLE 

PARTS LIST 


1 --- J 

INITIAL 


! D 

1 

SECTION, VARIATION INDEX ICHK'Dl F.T, GERRY 

1 DATE l 

27-MAR-79 

1 




1R.WJ 

TW001 


IE 

1 

[AJ 

00 

1 

.1 _ 


I 

MOTHER BOARD 


1 1 



J 

1 

IB] 


1 



l 




1 1 



1 

• 

1 

tC] 


IDES , ENG 1 R , WOLF 

1 DATE 1 

27-MAR-79 

1 




1 l 



l 

1 

CD] 


f 



! 







1 

I 

CE] 


l 



r 

DOCUMENT NUMBER 


1 1 





CF ] 


IRESP.ENG.J R , WOLF 

idatei 

27- MAR-79 


■»-rT^w...rr 



1 1 



1 

I 

CHI 





! SIZE J CODE I 

NUMBER 

1 REV 

t 1 




1 

[J]- 


l 

1 


1 

l I 


1 




1 

• 


CKJ 


IHFG.ENG.1 P.WAITKUS 

idatei 

6-AUG-79 

I 

K l PL 1 

5413615-0-DBP 

l E 

1 1 


. 


{ 

t L 


1 _ 



I 

1 1 


- I 

1 1 



1 

1 

CM] 


I ASSEMBLY NUMBER 1 

ITOP DOCUMENT NUMBER 1 l 

FILE NAME! 

1 EDIT • 

t 1 



1 

1 

LN 


1D-UA-5413615-0-F 

• 

1 


- • 

. I 

Z0376E , PLS 

1 7 


"THIS 
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AND 
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ARE THE PROPERTY OF. DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 

AND'sHALL 

NOT BE REPRODUCED 


OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FO« THE MANUFACTURE OR SALE OF ITE'^S WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 

COPYRIGHT (Ci 1980, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION " 
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AUTOMATED BY PRTLST . 3 J ( 25 ) 


PARTS 


LIST 


SHEET A 2 OE A2 


LINE ITEM DOCUMENT NUMBER PART NUMBER DESCRIPTION 


QTY PER VARIATION 

00 REFERENCE DESIGNATOR 


31 NOTE I FOR ITEM #32# 46' IS USED. 
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- ■ ■» 


r i 

1 

1 

1 l 

l 1 TITLE 


1 

1 

1 SIZE (CODE 1 

DOCUMENT NUMBER 

1 REV 

l 

l D l 

I 1 

G i 

i i r t a 

l L 1 MOTHER BOARD 


1 SECTION A OF A 

1 

1 1 1 


l 

1 

1 1 

1 

1 

l 1 

11 


1 

l 

1 K 1 PL 1 

5413615-0-D3P 

l E 

l 

1 1 

a 

-,-r- 1 

CT -^— 1 J — 

1 j 1 B n r ., >— 1p 

m -it uai U !_ 

i B l B 

1 
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BY 


REWORK INSTRUCTIONS 

ECO *9 

ETCH CUTS SIDE I ! 

9-1 CUT ETCH FROM E9-9 TO C20. 

ETCH CUTS SIDE 21 

9-2 CUT ETCH FROM Q4-C TO QS~C. 

9-9 CUT ETCH FROM Q2- C TO Q9-C. 

COMPONENT ADDS SIDE I 

9-4 INSTALL R94 ACROSS ETCH CUT 9- 
TACK SOLDER AS SHOWN. 

9-S INSTALL POS. END OF C9I TO END OF RS9 
ADJACENT TO E4 USING A .I2S" LENGTH OF 
TUBING (ITEM 110) AND SOLDERING NEG- Et'D 
TO ETCH BETWEEN E4 AND QI4. 

9-6 INSTALL SOLDER TERMINALS (ITEM 107) ON 

COLLECTOR TABS OF Q2-QS USING EXISTING 
HARDWARE AS SHOWN. 

9-7 CONNECT D4S TO TERMINALS ON Q4 AND QS 
WITH CATHODE (BLACK BAND) CONNECTED TO Q4. 

9-8 CONNECT D44 TO TERMINALS ON Q2 AND Q9 
WITH CATHODE (BLACK BAND) CONNECTED TO 
02 . 

9-9 INSTALL C92 BY DRILLING TWO .OSS HOLES 

(AS SHOWN ON SHEET 2 OF 9 OF THE UA 
PRINT) AND INSTALL GRIPLET (P/N 12-0244-01) IN 

HOLE NEAREST EDGE CONNECTOR ONLY. TACK 
SOLDER TO ETCH BETWEEN RS AND Rfe ON 
SIDE 2. 

COMPONENT DELETE SIDE II 

9-0 REMOVE HEAT SINKS (ITEM 9S) FROM 02- QS- 

COMPONENT DELETE SIDE 2 - . 

9-11 REMOVE F0UR<4)TAPPING SCREWS (ITEM 104) 

USED TO SECURE HEAT SINKS (ITEM 9S ). 

WIRE ADDS SIDE K 

9-12 INSTALL WIRE (ITEM 114) IN HOLE WITH GRIPLET 
AND CONNECT TO 07 COLLECTOR. 


REWORK INSTRUCTIONS 

ECO’** 10 

COMPONENT ADD SIDE I: 

10 -I ADD C99 BY HANDDRILLING 2 JOSS HOLES AND TACK 
SOLDERING ONE LEAD TO RUN THAT E9-PIN 9 IS 
ATTACHED TO, AND TACK SOLDERING THE OTHER 
LEAD TO RUN THAT IS ATTACHED TO E9-PIN 4 (BOTH 
CONNECTIONS SHOULD BE TACK SOLDERED ON SIDE*2. 

REWORK INSTRUCTIONS 

ECO * 12 

COMPONENT DELETE SIDE I 
12-1 DELETE R40,DEC P/N 1900499-00. 

COMPONENT ADD SIDE 1 
12-2 ADD R40,DEC P/N 1901890-00. 


OAT* 

lfl 
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INTERFACE BOARD 
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UA 

NUMM 

S4I960S - 0 - 0 
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AUTOMATED BY PR'TLST . 3L < 40 ) 


PARTS LIST 


SHEET A1 OF A3 


LINE 

ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

1 

1 

D-MD-50 13604-0-0 

5013604-00 

n 

2 


1000024-00 

3 

3 


1000070-00 

4 

4 


1000075-00 

5 

5 


1001610-00 

6 

6 


1001776-00 

7 

7 


1001796-00 

8 

8 


1010866-02 

9 

9 


10.12784-00 

10 

10 


1013252-00 

11 

11 


1016138-00 

12 

12 


1105275-00 


QTY P 

DESCRIPTION 00 


DRILL 

8 ETCH 

BD 



1 

470. 

0 MMF 

100V 

5%200PPM MICA 

o 

10 

MFD 

50V+100-10% 

AL EL 

1 

25 

MFD 

25V 

+75-10% 

AL EL 

1 

.01 

MFD 

50V 

+80-20% 

25U CER 

12 

1 

MFD 

35V 

10% 

S.TANT 

1 

50 

MFD 

25V 

+75-10% 

AL EL 

1 

10 

MFD 

25V 

+50-20% 

S.TANT 

4 

.047 

MFD 

50V 

+80-20% 

CER 

6 

82 

MFD 

50V+100— 10% 

AL EL 

1 

1 

MFD 

50V 

1% M.! 

POLYCARB 

1 


D 672 TR= 1 5NS PIV= 600 SI 2-4 


VARIATION 

REFERENCE DESIGNATOR 


C5 f C14 

Cl 

C2 

C6»C8-C11 fC13»C17fC18fC21 » 

CONT C26-C28 
C25 
C3 

C12fC15fC19fC2 4 

C7fC16»C20jC22»C23tC29 

C4 

C30 

D14-D16»D18-D21 f D24-D26 f D 28-D33 r 


13 

13 

1105796-00 

IN 4004 

PI V=400 1= 1A 

D041 SP 

7 

14 

14 

1105871-00 

1/4M5.1AZ1 = 5.1 1% 

• 25W N 

1 

15 

15 

1109502-00 

IN 4742 

VZ= 12.0 10% 

1W Y 

1 

16 

16 

1109517-00 

IN 914B 

TR= 4NS PIV= 

75V SY 

1 

17 

17 

1109943-00 

IN 4733A 

VZ= 5.1 5% 

1W Y 

1 

18 

18 

1110420-00 

IN 5624 

PI V=200 1= 5A 


4 

19 

19 

1110854-00 

IN 5353B 

VZ= 16.0V 5% 

♦ 40W M 

1 

20 

20 

1112595-00 

A114F 

PIV= 50 1= 1A 


1 

21 

21 

1112595-01 

A114B 

PI V=200 1= 1A 


1 

O'? 

22 

1205747-00 

FUSEr SUE 

i-MINIf 5.000A 

f 125V r A 

1 

23 

23 

1216112-02 

HEADER. 100 40P0S RT ANGLE 

1 

24 

24 ' 

1216112-03 

HEADER. 100 50P0S RT ANGLE 

1 

25 

25 

1300229-00 

100.0 

.25 W 5,0 % 

CC 

7 

26 

26 

1300309-00 

390.0 

.25 W 5.0 % 

cc 

o 

27 

27 

1300315-00 

470.0 

.50 W 5.0 % 

CC 

1 

28 

28 

1300347-00 

680.0 

.50 W 5.0 % 

cc 

1 


CONT D35-D38fD40-D43 

D5 f D6 f D9 f D1 1 f D22 f D23 f D39 

D13 

D34 

D17 

DIO 

D1-D4 

D12 

D8 

D7 

FI 

J1 

J2 

R9-R12fR29fR31fR46 

R33 t R34 

R21 

R20 
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PARTS 


LIST 


AUTOMATED BY PRTLST . 3L ( 40 > 

LINE ITEM DOCUMENT NUMBER PART NUMBER DESCRIPTION ' 


29 

29 

1300365-00 

1.0 K 

.25 

14 

5,0 % 

CC 

30 

30 

1300439-00 

3.30 K 

.25 

14 

5.0 X 

cc. 

31 

31 

1300444-00 

3.90 K 

.25 

14 

5.0 % 

CC 

32 

32 

1300447-00 

4.70 K 

■ .25 

w 

5.0 % 

cc 

33 

33 

1300479-00 

10.0 K 

• .25 

14 

5.0 X 

cc 

34 

34 

1301322-00 

180.0 

.25 

W 

5.0 X 

cc 

35 

35 

1302091-00 

330.0 K 

.25 

14 

5.0 X 

cc . 

36 

36 

1302177-00 

47.0 K 

.25 

14 

5.0 X 

cc 

37 

37 

1302334-00 

15.0 K 

2.0 

14 

5.0 X 

cc 

38 

38 

1302394-00 

30.0 K 

.25 

14 

5.0 X 

cc 

39 

39 

1302466-00 

100.0 K 

.25 

14 

5.0 X 

cc 

40 

40 

1302479-00 

200.0 K 

.50 

14 

5.0 X 

cc 

41 

41 

1302644-00 

226.0 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F 1 0 

42 

42 

1302645-00 

1.10 K 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F10 

43 

43 

1302748-00 

1.0 K 

.25 

14 

1,0 X 

RN55C-F 5 

44 

44 

1302751-00 

30.0 

.25 

14 

5.0 X 

CC 

45 

45 

1302836-00 

56.0 

2.0 

W 

5.0 X 

CC 

46 

46 

1302860-00 

11.50 K 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F1 0 

47 

47 

1302874-00 

147.0 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F 1 0 

48 

48 

1302955-00 

750.0 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F10 

49 

49 

1303067-00 

422.0 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F1 0 

50 

50 

1303177-00 

2.40 K 

,25 

14 

5.0 . X 

CC 

51 

51 

1303305-00 

6.98 K 

,25 

14 

1.0 X 

rnsSd-fio 

52 

52 

1303322-00 

274.0 K 

.75 

14 

l.O.X 

RN65D-F 10 

53 

53 

1 303438-00 

121.0 K 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F10 

54 

54 

1304870-00 

6.81 K 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F10 

55 

55 

1305108-00 

1.47 K 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F10 

56 

56 

1305125-00 

383.0 

.25 

14 

1 .0 X 

RN55D-F 1 0 

57 

57 

1305253-00 

7.15 K 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F 1 0 

58 

58 

1305357-00 

125.0 

10.0 

14 

5.0 X 

1414 

59 

59 

1309419-00 

19.60 K 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F 1 0 

60 

60 

1305405-00 

24.90 K 

.25 

14 

1 .0 X 

RN55D-F 1 0 

61 

61 

1313341-00 

5.36 K 

.25 

U 

1 .0 X 

RN55D-F 1 0 

62 

62 

1313775-00 

80.60 K 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F10 

63 

63 

1313843-00 

107.0 K 

.25 

14 

1 .0 X 

RN55D-F10 

64 

64 

1314023-00 

47.0 

2.0 

14 

5.0 X 

CC 

65 

65 

1314041-00 

3.01 K 

.25 

W 

1.0 X 

RN55D-F 1 0 

66 

66 

1314121-00 

.1.0 M 

.25 

14 

1.0 X 

RN55D-F10 

67 

67 

1314387-00 

3.90 M 

.25 

14 

5.0 X 

CC 

68 

68 

1509524-00 

2N 3904 

NF'N 

310MW SI 

40 40 M 

69 

69 

1510233-00 

2N 5460 

FET 

310MW SIP CHNNL . 

70 

70 

1510705-00 

XA 05 

NPN 

500MW SI 

60 50 P 

71 

71 

1510706-00 

XA 55 

PNP 

500MW SI 

60 50 F' 

72 

72 

1510707-00 

D 44H8 

NPN 

25 

14 SI 

6O02A 

73 

73 

1510708-00 

D 45H8 

PNP 

50WT SI 

60 60 Y 



G 


! 

I ! T 

i 



TITLE 



BIAS AND INTERFACE BD 


SECTION A 


SHEET A2 OF A3 


QTY PER VARIATION 

00 REFERENCE DESIGNATOR 


10 


R6*R13*R16*R17*R49*R64*R65*R69* 


CONT 

R71 * R93 

14 


R38-R40*R56-R58*R66*R73~R76*R79* 


CONT 

R83 * R85 

1 


R14 

'P 


R52 » R87 

12 


R25 * R35-R37 * R50 * R77 * R78 * R82 * R84 * 


CONT 

R86 * R88 * R89 

1 


R30 

1 


R80 

1 


R32 

1 . 


R2 

1 


R81 

2 


R28 * R48 

i 


R'5 

i 


R42 

i 


R62 

2 


R26 7 R45 

i 


R43 

i 


R 1 

i 


R47 

i 


R92 

i 


R15 

i 


R60 

i 


R44 

i 


R70 

2 


R3 * R4 

i 


R90 

i 


R91 

i 


R61 

i 


R72 

i. 


R63 

n 


R18 * R19 

i 


R59 

i 


R53 

i 


R24 

i 


R22 

i . 


R23 

i 


R8 

2 


R27 * R41 



R67 * R68 

i 


R7 

2 


011*012 

i 


013 

6 


017-020*022*026 

2 


021*025 

n 


02*04 

n 


03*05 


! ! SIZE! CODE! DOCUMENT NUMBER ! REV 

OF A • ! ! ! ! ! 

! ! K ! PL ! 5413605-0-DBP ! E 

I | i i i 

T~tA) 



SHEET A3 OF A3 


AUTOMATED BY PRTLST.3L<40) 
LINE ITEM DOCUMENT NUMBER 


PARTS LIST 
PART NUMBER DESCRIPTION 


QTY PER VARIATION 

00 REFERENCE DESIGNATOR 


74 

74 


1510959-00 

2N 3725 NPN 3.5UIC SI 50 60 P 


Q8 r Q9 

75 

75 


1511686-00 

DEC5433 FET N 350MW 10 25 1A 

4 

Q1 4-Q 1 6 i Q24 

76 

76 


1513489-00 

2N 4401 NPN 350MW SI 40 20 

1 

Q10 

77 

77 


1513490-00 

2N 4403 PNP 350MW SI-40 30 

1 

Q23 

78 

78 


1514271-01 

D 4405 NPN 31W SI225 30 

1 

Q6 

79 

79 


1516119-00 

NPN 600MW SI400 40 

1 

Q1 

80 

80 


1516121-00 

MPS A92 PNP 625MW SI300 25 

1 

Q7 

81 

81 


1905547-00 

7474 FF-D DUAL r EDGE TRIGG 

1 

El 3 

82 

82 


1909004-00 

DEC 7402 NOR GATE-QUAD 2IN 

2 

E 7 r E 1 0 

83 

83 


1910538-00 

74S15 AND GATE-TRIPLE 3IN 

1 

Ell 

84 

84 


1910741-00 

7406 INVERTER GATE-HEX 11 

1 

E8 

85 

85 


1911036-00 

75453 DRIVER 5 PER I PH r DUAL r 

1 

E4 

86 

86 


1911637-00 

•74132 NAND GATE-QUAD 2 IN - 

1 - 

E12 

87 

87 


1911944-00 . 

.. 555CN TIMER* FUNCT ♦BLOCK 1 

3 

E2rE16>E1.7 

88 

88 


1912108-00 

339 VOLT CMPRTR r QUAD 

1 

E9 

89 

89 


1912536-01 

7805 VOLT REG * FIX +5V 

1 

El 

90 

90 


1912799-00 

LSOO NAND-GATE-QUAD 2IN>P 

1 

E14 

91 

91 


1912800-00 

LS01 NAND-GATE-QUAD 2INfP 

1 

E15 

92 

92 


1914156-00 • 

LM 393 VOLT. COMPARATOR DUAL 

1 

E3 

93 

93. 


1914194-00 

OP TP-COUPLED ISOLATOR- 

2 

E5 1 E6 

94 

94 

C-MD-7422046-0-0 

7422046-00 

HEAT SINK > SINGLE 

3 


95 

95 

B-MD-7422047-0-0 

7422047-00 

HEAT SINK * DOUBLE 

2 


96 

96 


9006011-01 

SCREW i PAN r PHIL 4-40X 3/8 SS 

7 


97 

97 


9006556-00 

NUT i HEX r 4-40X1/4 AF X 3/ 

7 


98 

98 


9006688-00 

WASHER f LOCK r S.S. *4 

7 


99 

99 


9006735-00 

EYELETr FUNNEL FLANGE i .059 OD X 



100 

100 


9007201-00 

TRANSIPADS *10253 

2 


101 

101 


9008268-00 

COMPOUND » THERMAL JOINT 

A/R 


102 

102 


9009185-00 

JUMPER y WIRE r INSULATED r BLACK B 

1 

W1 

103 

103 


9009769-00 

WASHERr RECTANGULAR .405X.225X.0 

7 


104 

104 


9010128-00 

SCREW » TAPPING t TYPE PAN rPHILr 

7 


105 

105 


1303312-00 

10.0 K .25 W 1.0 % RN55D-F10 

o 

R51 y R55 

106 

106 


1303044-00 

100.0 K .25 W 1.0 % RN55D-F10 

■ 1 

R54 


j j 

! ! ! 


! TITLE 



j 

! SIZE! CODE! 

DOCUMENT NUMBER 

! REV ! 

! D ! I 

j i 

i i 

! G ! I ! T 

i i i 

A 

L ! 

i 

i 

BIAS AND INTERFACE BD 

. ! SECTION A OF A 

i 

j 

j 

_ i 

! K ! PL ! 
I i i 

5413605-0-DBP 

! j 

! E ! 

i i 





8 


6 


5 



- 0-0 








































































jl 0- 0-lG9£lbS Ivnla 


A. 


"TV«* o ww o AHO r«C«*IX>* XWH AM TX 
w owm Cf OKVTA*. tajtwo COMOA^nON AM] 
»*U. NOT M ««*WOOUCH> O* COM) 0* U»fO •• »MOU 
ON M PANT At TXt MU PON IX UAMUP ACTUM ON IVi 
OP (TOM PNTXX/T '*WfTT®« PMAN8SJON. 


OOTTAA EOUPWMT CO NNONATX3PT 


•H7*| 


rework: INSTRUCTIONS'- 

EuTCH CUTS SIDE 2 

0-1 CUT ETOi ON BOTH SIDES OF E3-IO (2 CUTS) 
0-2 ^POV! 57-4 ~0 CIS/ BASE (CUT NEAP 8A5E) 

N IBF ADO S DE . 

0-3 FSOV 5. 23 TO C3i 

0-4 -BOV D44/CA~HOOE ~Q D2T, CATHODE 
0-S TO.V E3-0 TO C 22 

0- c- “BOM E 3 TO TO E?74. 

REWORK INSTRUCTIONS- (aCO*) 

ccv foment delete side I 

1- 1 DELETE C!2 


REWORK ir.S'KUCTIOr is: (ECO -) 

COMPONENT DELETES C IL E I : 

1-1 CELETE D20 DEC P/N 11-12594-01 
1-2 DELETE D2I DE" F/N II-IZ594-CI 
--1 DELETE D 22 DEC P/N 11-12594-01 
1-4 DELETE D21 DEC P/N II- 12594- 01 
1-S DELE T E R82 LEC P/N I3-CG19I-00 
1-6 DELETE Rl8 DEC F/N 11-00271-00 
1-7 DELETE R40 DEC F/N 11-00271-00 
1-8 DELETE R29 DEC P/N 11-11604-/0 
1-9 DELETE RIO DEC F/N 11-11604-00 
1-10 DELETE R1S DEC P/N 11-11604-00 
l-ll DELETE C42 DEC P/N I0-I2783-0C 
1-12 DELETE C41 DEC F/N 10-12781-00 
1-11 DELETE R16 DEC P/N 11-11604-00 


COMPONENT ADDS SICE 
1-14 ADD D20 DEC 
3 - IS ADL L22 DEC 


3-16 ADD R82 DEC 
1-17 ADD Rl8 DEC 
1-18 ADD R40 DEC 
1-19 ADD C42 DEC 
1-20 ADD C41 DEC 


P/N 

P/N 

P/N 

P/N 

P/N 

P/N 

P/N 


II-IS271 -00 
I I-IS271 - 00 
11-00116-00 
11-02179-00 
11-02179-00 
10-11681 00 
10-11681-00 


WIRE ADDS SIDE I: 

1-21 ADD JUMPER DEC F/N 9I-07S60-0! IN 
FORMER LOCATION OF RIO 
1-22 ADD JUMPER DEC P/N 9I-07S60-01 IN 
FORMER LOCATION OF R16 


REWORK INSTRUCTIONS 

EC0*4 

COMPONENT DELETES) SIDE I 
4-1 REMOVE Rl I, DEC P/N 1100165-00. 

4-2 REMOVE RI4, DEC P/N I10016S-00. 

4-1 REMOVE RIS, DEC P/N I10016S-00. 

4-4 REMOVE QI4, DEC P/N 1510706-00. 

COMPONENT ADDS) SIDE I 
4-S ADD QI4, DEC P/N ISI0706-00- 
4-6 ADD C44, DEC P/N 1011740-01, SOLDER ONE 
LEAD TO El-9, THE OTHER TO GROUND 
CAPPROXIMATLY AS SHOWN). ADD TUBING, 
ITEM 129 TO BOTH LEADS OF C44 . 


DATW 

ttom— 


• 

DOCUMENT NUUaOl 

n 


n 
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AUTOMATED BY PRTLS T , 3Gr 17) 


PARTS 


LIST 


QTY PER VARIATION 


SHEET A 1 O' 5, A4 


NE 

ITEM 

DOCUMENT N”M°ER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 




00 


REFERENCE DESIGNATOR 


1 

1 

n-MD-501 36 f i0-0»0 

501 3600-00 

DRILL A ETCH 

BD 



1 




2 

2 


1010978-24 

.01 MFD 

5 0 V 

10% 

CER 

6 


C1-C6 


3 

3 


101 3280-00 

680,0 M M F 1 

(S00V 

5%200PPM MICA 

2 


C7.C8 


4 

4 


1010279-01 

.47 MFD 

25V 

20% 

CER 

14 


C9,C14,C18,C21,C30-C32,C34,C35 

0 










CONT 

C38,C17,C26,C40,C41 


5 

5 


1010970-32 

.047 MFD 

50V 

10% 

CER 

2 


C10/C28 


6 

6 


101 1683-00 

,022 U FD 

50V 

10% 

CER 

1 


Cl 1 


7 

7 


1 01 4170-00 

2700.0 MMf 

1 00 V 

1% 70PPM MICA 

1 


CIS 


0 

8 


1002627-00 

2.2MFD 

20V 

10% 

S ,TAMT 

1 


Cl. 6 


9 

9 

blank 


*»* THIS ITEM IS 

NOT USED *** 

- 




10 

10 


1 01 097R-3b 

. 1 m F D 

50V 

10% 

CER 

3 


C 1 9 » C 3 3 » C 1 3 


11 

1 1 


101 0274-00 

,22 M FD 

50V 

+80-20% 

Z5U CER 

1 


C 20 


12 

1 2 


1 000012-00 

56.0 MMF 

1 00V 

5%200PPM mica 

1 


C 2 2 


13 

1 3 


101 3466-08 

680.0 MMF 

50V 

10% 

X7R CER 

1 


C 2 4 


14 

1 4 


1 00005 2 *00 

,060 MFD 

100V 

10% 

MYLR 

1 


C25 


15 

15 


101 2763-00 

.02 2 MFD 

50V 

+00-20% 

CER 

2 


C 4 3 » C42 


16 

16 


101 1740-00 

6600,0 MMF 

50V 

10% 

CER 

2 


C27.C29 


17 

17 


1 005 306-00 

6 , 8 MFD 

35V 

10% 

S.TANT 

1 


C 36 


19 

.1 8 


101 3466-09 

1000,0 MMF 

50 V 

10% 

X7R CER 

1 


C 3 7 


19 

19 


'101 1740-01 

3300.0 MMF 

50V 

K% 

CER 

1 


C 3 9 


20 

20 


1 1 1 2595-01 

A115B PIV=200 

1= 1A 


8 


D1,D2,D5,D18,D19,D24, 025,^36 


21 

21 


1 1 1 1205-00 

SCREENED VZ= 

5.7 

2% 

. 40W 

1 


03 


22 

22 


1 105275-00 

D 672 TR = 1 5MS PIV= 

60V SI 

28 


D4,D11,D12,D15,D16,D27-D34, 











CONT 

D37-D50,D52 


23 

23 


1 1 10766-00 

IN 52486 V7 = 

10.0 

5% 

,50W 

2 


D6 » D 1 4 


24 

24 


1 1 1 096P-00 

2N 5062 SCR 0 1 00V 

I = . 8 A 

T092 

3 


D7-D9 


25 

25 


1 109991-00 

IN 75 4 A VZ = 

6.8 

5% 

.4 0H 

1 


D17 


26 

26 


1-1 1 2594-01 

A115B PIV 

= 200 

1= 3 A 


4 


D20-D23 


27 

27 


1 105871 -00 

1/4M5.1AZ1 = 

5.1 

1% 

,25W N . 

1 


D26 


20 

28 


1 105873-00 

*** THIS ITEM IS 

NOT USED **# 


....... 

...... - ... - 

- 
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1 
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ENG 1 ECO NUMBER 

! R p V 
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| ^ 
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---1 INITIAL 

lb 

" ISECTTON, 

-■-1 INITIAL 

lb 

1 

C A 1 00 

Rw 15413601 -TW0I3 1 

1C 

1 

16) 

P H15413601-TW002 

ID 

1 

CC) 


1 

l 

CD) 


l 

1 

CE) 


1 

l 

CF) 


l 

i 

CH] 


1 

I 

CJ) 


I 

i 

CK) 


1 

i 

CL) 


1 

1 

CM) 


1 

1 

• 

CN) 


! 

i . 
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A N n 
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IN 
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J .LENT 



PARTS LIST 


1RFSP.ENG.S J. A, HERRMANN 

1. 

I 

1MFG.ENG.J E. MUNIZ 

l assembl y - nunber7”' 

ID-UA-5413601-0-0 

, 1 . 


1 DATE t 19-JUL-79 I. 


1 TITLE 
1 

LOGIC INVERTER CONTROL BD 


DOCUMENT NUMBER 


, 1 . 

1 ! 

1DATEI 19-JUL-79 1 

.1 I. 

i Top document numberi 

. i ____ _ 


,1 SIZE JCODE 1 NUMBER 


1 ! 

1 PL 1 5413601-0-DBP 

. 1 . ' 

l FILE NAMEj 
l Z0400.PLS 


l RE V 

i 

l D 
. 1 . 

1 EO IT * 
1 22 
t. 


COPYRIGHT (C) 1981. DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 



AUTOMATED BY PPTLST, ^G(17) 


PARTS 


LIST 


SHEET A2 OF A4 


QTY PER VARIATION 


linf 

ITEM DOCUMENT N ,t MRER 

PART NUMBER 

description 





00 

REFERENCE DESIGNATOR 

29 

29 

1 21 172 R -on 

SOCKET 


IPOS 

STRIP FORM 


14 

J2,J3 

30 

30 

1216112-01 

header, 

,100 

28POS 

RT ANGLE 


1 

J1 

31 

31 

1302751 -0w 

30.0 


.25 

w 

5.0 

% 

CC 

1 

Rl 

32 

32 

1 301 317-0U 

10.0 


.25 

w 

5.0 

% 

CC 

1 

R 2 

33 

33 

1 301775-00 

820.0 


.25 

W 

5.0 

% 

CC 

3 

R3,R18,R23 

34 

34 

131 292B-P0 

51.0 


.25 

w 

5.0 

% 

CC 

2 

R 4 , P5 

35 

35 

1310382-00 

2,70 


1 .0 

w 

5,0 

% 

CC 

1 

R6 

36 

36 

1 300364-00 

1.0 

K 

.50 

w 

5,0 

% 

CC 

7 

R7,P8,R26,R42,R44,R103,P130 

37 

37 

1300347-00 

680,0 


.50 

w 

5.0 

% 

CC 

2 

R9,R10 

3 8 

38 

1 300365-00 

.1.0 

K 

.25 

w 

5,0 

% 

CC 

6 

RllfR14,R15,R4i;R45,F128 

39 

3 9 

1300391-00 

1 .50 

K 

.25 

w 

5.0 

% 

CC 

9 

R12rRl3»R16,R82,RB5,R86,R98 












CONT P100.F101 

40 

40 

1 300309-00 

390,0 


,25 

w 

5.0 

% 

CC 

2 

R 1 7 # R 1 3 3 

41 

41 

. 1 302377-00 

39.0 


.25 

w 

5,0 

% 

CC 

2 

Rl 9 i R22 

42 

42 

1 300229-00 

100.0 


.25 

w 

5.0 

% 

CC 

3 

R20.R24.R63 

43 

43 

1 300271-00 

220.0 


.25 

w 

5,0 

% 

CC 

4 

R21,R25,R38,R40 

44 

44 

1 305872-00 

.10 


5.0 

w 

3.0 

% 

vw 

2 

R27,R52 

45 

45 

1 301952-00 

1.0 

K 

2.0 

N 

5.0 

% 

CC 

2 

R28.R32 

46 

46 

1 31 1604-00 

,20 


3.0 

w 

3.0 

% 

ww 

4 

R29,R30,R35,R36 

47 

47 

1314023-00 

47,0 


2.0 

w 

5,0 

% 

CC 

2 

R31 i R33 

48 

48 

1309855-00 

300,0 


2.0 

w 

5.0 

% 

CC 

1 

R34 

49 

49 

1 301421-00 

15,0 


.25 

w 

5.0 

% 

CC 

2 

R37.R39 

50 

50 

1 302955-00 

750,0 


.25 

w 

1.0 

% RN55E 

I-F10 

1 

R65 

51 

51 

1 3023t>3-00 

360,0 


.50 

w 

5.0 

% 

CC 

1 

R43 

52 

52 

1 300394-00 

1 ,50 

K 

.50 

w 

5.0 

% 

CC 

1 

R46 

53 

53 

1 3034 .38-00 

121,0 

K 

.25 

w 

1.0 

% RN55C 

• -F 1 0 

1 

P47 

54 

54 

1 300316-00 

470,0 


.25 

w 

5.0 

% 

cc 

6 

R49,R64,P83,R99,R104,R129 

55 

55 

130*“ 405-00 

24,90 

K 

.25 

w 

1.0 

% PN55C 

I-F10 

2 

R50# Rl 1 8 

56 

56 

1304835-00 

/REPLACED 

BY 1 3 -( 

35337-00 


1 

R51 

57 

57 

1 312989-00 

17,80 

K 

.25 

w 

1.0 

% RH.55C 

• -F10 

2 

R53.R54 

58 

5 8 

1313151-00 

3,60 

K 

.25 

w 

5.0 

% 

CC 

1 

R 1 26 

59 

59 

l 302873-00 

261 ,0 


.25 

w 

1.0 

% RN55L 

• -F1 0 

1 

R55 

60 

60 

1 305356-00 

8,0 

K 

.25 

w 

. ,10% RN55C 

>b 5 

2 

R56.R114 

61 

61 

1 305129-00 

9,0 

K 

.25 

w 

1.0 

% RN55C 

i-F 1 0 

1 

R57 

62 

62. 

1312930-00 

5,10 

K 

.25 

w 

5,0 

% 

CC 

5 

R48,P66#R67,R90,R127 

63 

6 3 

1 300444-00 

3.90 

K 

.25 

w 

5,0 

% 

cc 

5 

RS0,R68,R69,R91,R94 

64 

64 

1 302466-00 

100,0 

K 

.25 

w 

5.0 

% 

cc 

1 

R61 

65 

65 

1301401-00 

750,0 


.25 

w 

5,0 

% 

cc 

1 

R62 

66 

66 

1 304693-00 

*** THIS 

I TFM 

IS NOT USED *** 

m 


67 

67 

1302391-00 

20,0 

K 

.25 

w 

5.0 

% 

cc 

2 

R7 7 » R7 4 

68 

68 

1312452-00 

3.74 

K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D 

i-F 1 0 

1 

R70 

69 

69 

1313344-00 

75.0 

K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D 

i^F 1 0 

1 

R88 

70 

70 

1311320-00 

90,90 

K 

.25 

w 

1.0 

% RN550 

i-F 1 0 

1 

R72 

71 

71 

1 304728-00 

4,0 

K 

.25 

M 

,10% RN55E 

;-B 2 

2 

R7 3 # Rl 1 3 

72 

72 

1300439-00 

3.30 

K 

.25 

w 

5,0 

% 

cc 

3 

R75#R105,R115 

73 

7 3 

1312932-00 

36,0 

K 

.25 

w 

5.0 

% 

CC 

1 

R76 

74 

74 

1301459-00 

47,50 


.75 

w 

1.0 

% RN65U 

i-F 1 0 

1 

R7 8 

75 

75 

1 300195-00 

33.0 


.50 

w 

5.0 

% 

CC 

1 

R79 
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AUTOMATED BY PRTL5T , 3G ( 1 7 ) 


PARTS 


LIST 


SHEET A3 OF A4 


qty per variation 


LINE 

ITEM 

DOCUMENT 

N t’M n ER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 



REFERENCE DESIGNATOR 


76 

76 





1 305 322-00 

7,5 0 K 

.75 

W 1,0 % RN55D-F10 

7 



RR0,R81,R107,R108,R87,R102pR71 

77 

77 





i 302388-00 

7.0 K 

.75 

W 5.0 % CC 

2 



R5 9 , R 8 4 


78 

78 





1 30542 1 -00 

35.70 K 

.75 

W 1.0 % RN55D-F10 

1 



P 8 9 


79 

79 





1 3P5325-0U 

8,25 K 

.25 

W 1,0 % RN55D-F 1 0 

1 



R92 


0P 

90 





1 305127-00 

4,0 K 

.25 

W 1,0 % RN55U-F10 

2 



R 9 3 , R l 2 4 


0! 

81 





1 305432-00 

5,11 K 

.75 

W ,10% RN55E-B 2 

2 



R95,R1 17 


82 

82 





1 31 4043 -00 

3.01 is 

.75 

W 1,0 % PN55D-F1 0 

1 



R96 


83 

83 





1 300292-00 

300,0 

1 .0 

W 5,0 % CC 

1 



R97 


84 

84 





1304865-00 

1,0 K 

.75 

w ,10% RN55E-B 2 

4 



P109-R1 12 


86 

85 





1 300250-00 

150,0 

.75 

W 5.0 % CC 

1 



R1 19 


86 

8b 





1 30331 3-0*5 

12,10 K 

.75 

W 1,0 % RN55D-F10 

1 



R 1 20 


87 

87 





1312565-00 

13,30 K 

.75 

W 1,0 % RN55D-F 1 0 

1 



R121 


88 

88 





1 300202-00 

THIS 

ITEM 

IS NOT USED *»* 

- 





89 

89 





481 0004-48 

THIS 

IT^M 

IS NOT USED *** 

0 





90 

90 





1 302381-0W 

200,0 

.50 

W 5,0 % CC 

1 



R 1 3 1 


91 

91 





1 300257-00 

150,0 

2.0 

W 5,0 % CC 

1 



R 1 3 2 


92 

92 





1 301522-00 

27,0 

.75 

W 5.0 % CC 

1 



R 1 3 4 


9 3 

93 





1 301972-00 

27^,0 

.75 

W 5.0 % CC 

1 



R 1 3 5 


94 

94 





1510705-00 

XA 05 

N P N 

500MW SI 60 50 P 

5 



Q1 -04,012 


95 

95 





1514271-01 

D 44Q5 

N P M 

3 1 W SI225 30 

4 



Q5-Q8 


96 

9b 





1 5 1 070h-00 

XA 55 

PN D 

500MW SI 60 50 P 

5 



Q9,Q10,Q14,Q16,Q20 


97 

97 





1 5 1 0959-00 

2N 3725 

NPN 

3.5WC SI 50 60 P 

1 



Oil 


98 

98 





1 5 13490-00 

? N 4403 

PN® 

350MW SI-40 30 

2 



Q 1 3 , Q 1 9 


99 

99 





1516121-00 

MPS A 9 2 

PNP 

625MW SI 300 25 

1 



Q 1 5 


i W0 

1O0 





1 5 13489-00 

2 N 4401 

NPN 

350MW SI 40 20 

4 



Q17,Q18,Q21,Q22 


101 

101 





1 505867-00 

?N 4441 SCP0. 50V L 8 A 

2 



D 1 0 , D 1 3 


1 02 

102 





161 6213-00 

450.0 UH 


4 A 

2 



LI ,L2 


103 

103 





1 91 2108-00 

339 

VOLT CMPRTR , QUAD 

2 



E1,E4 


104 

104 





1912107<>00 

324 

OP 

AMP, QUAD 

1 



E2 


105 

105 





1914250^00 

3524 

MODULATOR-REGULATING 

l 



E3 


106 

10b 





7422047-01 

HEAT SINK 

DOUBLE 

2 





107 

107 





3 301424-00 

680 ,0 

.25 

W 5.0 % CC 

1 



R58 


108 

108 





9006039-01 

screw, pan, 

PHIL 

8-32X 1/2 SS 

2 





109 

109 





9006660-00 

washer, flat, 

.375 O.D. X .187 I 

4 





110 

110 





9006690-00 

WASHER, LOCK, 

S.S, #8 . 

2 





111 

111 





1 303177-00 

2.40 K 

.25 

W 5.0 % CC 

1 



R 1 1 6 


112 

112 





9006011 -01 

SCREW, PAN, 

PHIL 

4-40X 3/8 SS 

4 





3 13 

ii.3 





9009769-00 

waSHFR, RECTANGULAR .405X.225X.0 

4 





114 

114 





900b556-00 

NUT, HEX 

f 

4-40X1/4 AF X 3/ 

. 4 





115 

115 





0006688-00 

WASHER, LOCK, 

S , S . # 4 

4 





116 

1 1 6 





9030128-00 

SCPEW, TAPPING, 

TYPE PAN , PHIL , 

4 





117 

117 





9007201-00 

TRANSIPAOS 

#10253 

1 



C23 


118 

118 





9008268-00 

compound, 

thermal JOINT 

A/R 





119 

119 





1 31 4516-00 

200,0 K 

.25 

W 5,0 % CC 

l 



R123 


120 

120 





3313592-00 

4,87 K 

.25 

W 1,0 % RN55D-F 1 0 

1 



R 1 2 5 


121 

171 





9105740-55 

WIRECWPAP)30AWG UL 1 42 3 

A/R 





122 

122 





1 000009-00 

#*# THIS 

ITEM 

IS NOT USED *** 

m 





123 

173 





4810004-34 

THIS 

ITEM 

IS NOT USED *#* 

w 





_ ( _ r __ 

__ t _ 

m _ rm 
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1 

l 

t 

I 
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1 
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1 

1 

l 

l 
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» 

a 

l 
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n 
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AUTOMATED 

bY PPTLST.^Gf 17) 


PARTS 

LIST 


SHEET A 4 OF A4 






qty per 

VARIATION 

LINE If FM 

DOCUMENT NHMREP 

PAPT NUMBER 

DESCRIPTION 


00 

REFERENCE DESIGNATOR 

124 124 


1313794-00 

787.0 .25 W 

1.0 % RN55D-F13 

I 

R106 


125 NOTE: ITEM #121; .52' IS USED, 



( 


( 


If l l 1 l 1 {TITLE 

IDlllOlilTlAlLl 
1 t I I 1 1 1 1 


I I 

1 SECTION A OF A ! 

1 ! 


TsIZeTcODEI DOCUMENT number 1 PE V J 
ill 11 

l K I PL | 5413601-0-DBP l 0 J 
1. 1 1_ 1 .'ll -’'’' — I 


LOGIC INVERTER CONTPOL BH 



sjrrAn^rbjss^-z 

Nil MHMi ■ ir w T m m e» au 
*mgt « g Mom « M«nMM «a «U 

rtEH k m U TOnS ii M 
o5S "®i 979 35C wot i 


TORQUE TO 
8 TN-LB-10% 




































DluAl 5413599-0-0 
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REWORK INSTRUCTION (ECO 0 
COM POM EL NT ADDS: SlDEl 

l-l INSTALL RI3 3V DRILLING ONE ,055"hOlE 
AS SHOWN. (HOLE IS UNDERNEATH Rl3^ 

1-2 C 5 AND RI3 ARE CONNECTED BV TWISTIN6 ONE 
lEAO OrR|3 WITH ONE LEAD OP C5 AND SOLDERWG, 

THE OTHER LEAD OT RI3 IS TACK SOLDERED TO THE ETCH 
Of; Si DE 2 LEADIN6 TD THE CATHODE OP D5. THE. OTHER 
LEAD OP C5 IS CONNECTED TO THE ANODE OF OS. (SEE Vi i>/ D-D) 

1-3 FU2. AND C4 ARE CONNECTED BV rwiS’'.NG ONE l£AQ OF Rl2 WITH ONE 
LEAD OT C4 AND SOLDERING. THE OTHER LEAD OF Ri2 iS CONNECTED. 

to the anode or dg. the other lead of c+ is tack soldered to 
JI-IAND l. (SEE VIEW L Z.) 

REWORK INSTRUCTION CECO'3 ) 

COMPONENT D0.ETES: SICE I 
3-1 REMOVE DIO P.E.C FT. NC\ 1112594-02 
3-2 KEHCVE Fit D.E.C.PT. NO. 1314172-01 
3-3 REMOVE Q2 

3-H REMOVE Q3 ^ pf N o. 1514195-00 
3-S REMOVE Q4 I 
3 -6 REMOVE QS J 

3-7 REMOVE 04 DE.C. FT. NO. IH2595-0I 
3-8 REMOVE C 12 | 

3 - 9 REMOVE D 14 

> D.E.CPT.IIC III2S9S-00 
3-10 REMOVE DIS [ 

3-11 REMOVE D 19 J 

3-12 REMOVE DI3^| D£C p TN0 |||443S-00 
3-13 REMOVE DIS I 
3-14 REMOVE D I 7 j 
3 - 1 S REMOVE D 16 J 

COMPONENT ADD: SIDE I 
3-16 ADD DIO DE.C. PT.NO. 1115273-01 
3-17 A CD R6 D.EC FT NO. l30S2td-00C SEE --I8) 

3-16 ADD SPACER. ITEM 4? DEC PT NO 90097 9 8 01 
TO EACH LEAD OFR6 
3-19 ADO D4 DE.C PT NQ 1115273-00 
3-20 ADD DI2 ") 

3-21 ADO DI4 DE( . NQ II0S769-0I 
3-22 ADD DI6 f 
3-23 ADD 09 J 


DE.CPT.IIC 1112595-00 


DE.C. PT NO. 1114435-00 


DEC. PT. NO. 1105769-01 


3-24 ACD DI3 
3-25 ADD DIS 
3-26 ADD DI7 
3-27 ADD DIE 
3-26 ADD <32 
3-29 ADD Q3 
3-3C ADD Q4 
3-31 ADD GS 


DEC. PT NO 1105796-01 
FiEVEFcSE POLARITV FOR 
THESE 4 PARTS WHEN 
ASSEMBLING 


D.Ef. PT. NO. 1517365-00 
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PARTS LIST 


SHEET A2 OF A2 




AUTOMATED BY PRTLST. 3H(23) 


NE 

ITEM DOCUMENT NUMBER 

FART NUMBER 

31 

31 

3006025-01 

on 

DC 

32 

3006556-00 

33 

33 

3006656-00 

34 

34 

3006638-00 

35 

35 

3006735-00 

3b 

36 

3007801-00 

37 

37 

3007306-00 

33 

3S 

3003005-00 

33 

33 

3003676-00 

40 

40 

3003763-00 

41 

41 

3010128-00 

42 

42 

3107560-03 

43 

43 

3008268-00 

44 

44 

1013280-00 

45 

45 

1302133-00 

4b 

4b 

1115273-01 

47 

47 

3003738-01 

4B 

43 

1115273-00 


DESCRIPTION 


QTY PER VARIATION 

QO REFERENCE DESIGNATOR 


SCREW, MACH PAN PHIL 6- 3 
NUT. HEX 4-40X .264AF SS/N I 
WASHER, FLAT STEEL 4 
WASHER. HELICAL SPLIT SST I 
EYELET. FUNNEL 0.05400X0.187 4 
WASHER. HELICAL SPLIT SST 3 
WASHER, HELICAL SPLIT STEEL 2 
NUT. HEX 10-32X .246AF SS/N 2 
TERM. SOLDER BARRIER STR 4 
WASHER, RECTNGLR STEEL I 
SCREW . f AP PAN PHIL THD RL 4- 3 
WIRE, BUSS 18AWG TIM BARE A/R 
COMPOUND. THERMAL JOINT A/R 
BBO.O MMF 1000V 5X200PPM MICA 2 
47.0 i.O W 5.0 V. CC 2 
UESI30B RECTIFIER 400V 5V SONS 1 
SPACER. CLEAR HOLE RND CERAM .07 2 
UES 1304 RECTIFIER 200V BA 1 


C4.C5 

RI2.R13 

DIO 


D4 


r<u i l : 


ITEM #42; .IB’ 


ISED. 


) 




! D ! I ! 

t 1 1 

t i 

G j 1 ! T 

! fl ! L ! 

i i i 

* fff 1 *r*r*r 1 


! ! «-*•<- ! 


TITLE 

LOGIC INVERTER BD 


SECTION A OF A 


! SIZE! 

CODE 

! K ! 

! t- <- f* t- j 

PL 


CODE! DOCUMENT NUMBER ! REV 

i 







5413607 - 










































REWORK INSTRUCTION 
ECO" 9 

COMPONENT DELETE SIDE I 
9-1 DELETE F2 DEC P/N 12-05747-00. 
COMPONENT ADD SIDE I 
9-2 ADD F2 DEC P/N 12-10929-09 


















541 3607 - 0-1 
































































H l-0-Z09eit>Sf33ia| 2 

jolJ ss=gi NmsaJ 


MCMITY CP WSTTAA ■QUOPfcttXT 
MOT HMMOOUOBCaOya 
OR MMTMTMMn PC* 

op muxs 


i?® 0 " 

i97e 


COMPONENT 

-00 

- YA 

DESIGNATOR 

VARtATlON 

VARIATION 

Die 

13V, 1% 

IBV, 5 °/o 

W2 


JUMPER 

R47 

3-48K, 1% 

2.8K, \% 

R73 

5.62K,I% 

5.36K,iy<> 

RI20 

I.47K, l9o 

3.48K,iy o 

D3B 

672 






- I5B@I.5A(— YA VARIATION) 

— 1 2B @ l.5A(-00 VARIATION) 
JI-D.E 



LOGIC RTN — 
(FROM SHEET l) 




BLANKING 
(FROM SHEET l) 


RTN 
SENSE 

VREF ' pHpET I) ■ ««»* 
J.R47 *. 


f 


R46 
2. 32 K, I % 



- *I2B 
SHUTDOWN 
(TO SHEET Z) 


CHK I CHANCE NO. WY. 


MEM REG 


J* 


fWXE COOE 

D CS 


5413607 - 0-1 


REV. | 

H 


1 ^ 1 


^ 54 13^7-0-1 














AUTOMATED 

BY PRTLST . 3P ( 44 ) 


P A R T S 

L I S T 



SHEET A1 






QTY 

PER 

VARIATION 

LINE ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 

YA 

REFERENCE DESIGNATOR 


1 

1 D-MD-5013606-0-0 

5013606-00 

DRILL X ETCH 

BD 


1 

1 


n 

2 

1004813-00 

10 MFD 

20V 

10% S.TANT 

1 

1 

C30 

3 

3 

1000042-00 

1000.0 MMF 

100V 

5X200PPM MICA 

o 

2 

C3 f C39 

4 

4 

1000052-00 

.068 MFD 

100 V 

10% MYLR 

1 

1 

C25 

5 

5 

1000060-00 

6800.0 MMF 

200V 

10% MYLR 

1 

1 

C31 

6 

6 

1000075-00 

25 MFD 

25V 

+75-10% AL EL 

1 

1 

C7 

7 

7 

1001610-01 

.01 MFD50/100V 

+80-20% DISC 

10 

10 

C4-C6fC8-C11fC21fC33fC15 

8 

8 

1001776-00 

1 MFD 

35V 

10% S.TANT 

1 

1 

Cl 6 

9 

9 

1001636-00 

2400.0 MMF 

100V 

5%200PPM MICA 

2 

o 

. C28 j C40 

10 

10 

1014170-00 

2700 ♦ 0 MMF 

100V 

1% 70PPM MICA 

1 

1 

C38 

11 

11 

1002627-00 

2.2MFD 

20 V 

10% S.TANT 

1 

1 

C19 

12 

12 

1005328-00 

.33 MFD 

10V 

10% S.TANT 

.1 

1 

C20 

13 

13 

1009312-00 

.0047 MFD 

100V 

1% MYLR. 

1 

1 

C37 

14 

14 

1010274-01 

.22 ' MFD 

50V 

+80-20% Z5U CER 

1 

1 

C29 

15 

15 

1011740-02 

1800.0 MMF 

50V 

10% CER 

1 

1 

Cl 7 

16 

16 

1011895-00 

.15 MFD 

35V 

10% S.TANT 

1 

1 

C24 

17 

17 

1012784-00 

.047 MFD 

50V 

+80-20% CER 

9 

9 

C?fC14fC18fC22fC26fC32fC34-C36 

18 

18 

1100122-00 

IN 748A VZ= 

3.9 

5% 

3 

3 

D 1 6 f D22 f D34 

19 

19 

1105275-00 

0 672 TR 

=- 1 5NS PIV= 60V SI 

19 

- 

D1 fD7fD8fD10fD11 fD13»D14fD20f 


CONT D23-D26 f D28 f D29 f D31 f D32 f D35 f D37 
CONI 038 






CONT 





- 

17 

D1 f D7 j D8 fDIOfDII >D13»D14t D20 f 











CONT D23-D26fD28fD29fD31 fD32fD35 

20 

. 20 



1100125-00 

IN 758A VZ = 

10.0 5% 

. 40W 

PPE 

1 

1 

D19 

21 

21 



1105871-00 

1/4M5.1AZ1 = 

5.1 1 % 

. 25W 

N 

3 

3 

D 1 7 f D30 f D39 

22 

22 



1109988-00 

IN 964B VZ = 

13.0 5% 

. 40W 


o 

- 

D1 8 f D36 

23 

23 



1110491-01 

IN 3889R PIV 

=50 I=12A D04 


o 

2 

D 4 , D 6 

24 

'24 



11107] 3-00 

SZ710910 VZ = 

5.1 2% 


M 

2 

r> 

D1 2 f D1 5 

25 

.25 



1110856-00 

IN 970B VZ= 

24,0 5% 

. 40W 

Y 

1 

i 

D5 

26 

26 



1111205-00 

SCREENED VZ = 

5.7 2% 

. 4GW 


1 

i 

D2 
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! date: 
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j 
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i 
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IDES, ENG i 

B . WOLF 


idate: 

06 
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i 
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I DOCUMENT NUMBER 

j 



I CFT 


! R'ESP , ENG , 

i 

: B.UOLF 
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i 
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! CHT 
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! 

j 
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I date: 
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AUTOMATED 

BY F'RTLST . 3F' ( 44 ) 


PARTS 

LIST .* . 

OTY 

PER VARIATION 

SHEET A2 OF A4 

LINE ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 

YA REFERENCE 

DESIGNATOR 


27 

27 

1114602-00 

UES1302 F’I V-100V 

I- 4 A 

1 

1 


D3 

28 

28 

1110968-00 

2N 5062 

SCRCHOOV I=. 

8A T 092 

3 

3 


04,012,026 

29 

29 

1010978-40 

.22 MFD 

50V 

10% 

CER 

2 



C23 , C42 

30 

30 

1210929-02 

FUSE , SUB 

-MINI 


l.OOOA, 125V, A 

1 

i 


F3 

31 

31 

1205747-00 

FUSE , SUB 

-MINI 

* 

5.000A, 125V, A 

2 

2 


FI ,F2 

32 

32 

1216112-03 

HEADER. 100 50P0S 

RT ANGLE 

I 

i 


J1 

33 

33 

1305127-00 

4.0 K 

.25 

W 

1,0 

% RN55D-F 1 0 

2 

2 


R 7 7 , R 8 5 

34 

34 

1304856-00 

4.64 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F10 

1 

i 


R72 

35 

35 • 

1304854-00 

5.11 N 

.25 

u 

1.0 

% RN55D-F10 

O 

o 


R94 , R 1 1 1 

36 

36 

1300391-00 

1.50 K 

.25 

u 

5,0 

% CC 

2 

2 


R34 , R83 

37 

37 

1300316-00 

470.0 

.25 

w 

5.0 

% CC 

3 

3 


R29 , R49 , R66 

38 

38 

1300447-00 

4.70 K 

.25 

w 

5.0 

% CC 

6 

6 


R99 , R107 » R1 12 , R88 , R89 , R10B 

39 

39 

1300229-00 

100.0 

.25 

U 

5.0 

% CC 

9 

9 


R 11 , R 17 , R24 , R26 , R35 , R53 , R54 , 











CONT 

R106,R114 

40 

40 

1301317-00 

10.0 

.25 

w 

5.0 

% CC 

1 

1 


R21 

41 

41 

1300364-00 

1.0 K 

.50 

w 

5.0 

% CC 

1 

1 


R 12 

42 

42 

1300171-00 

10.0 

1.0 

w 

5.0 

% CC 

2 

O 


R25 , R36 

43 

43 

1313014-00 

.01 

3.75 

w 

3.0 

% WW 

i 

1 


R14 

44 

44 

130.1864-00 

390.0 

2.0 

w 

5.0 

% CC 

i 

1 


R2B 

45 • 

45 

1300479-00 

10.0 K 

.25 

w 

5.0 

% CC 

5 

5 


R4»R33,R55,R96,R98 

46 

. 46 

1309595-00 

1.0 M 

.25 

w 

5.0 

% CC 

2 

n 


R7 , R38 

47 

47 

1303114-00 

1.0 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F 1 0 

6 

6 


R2,R3,R61,R69»R70,R101 

48 

48 

1313842-00 

48.70 K 

,25 

w 

1.0 

% RN55D-F10 

1 

- 


R5 



CONT 






- 

2 


R5 , R39 

49 

49 

1300365-00 

1.0 K 

.25 

w 

5.0 

n 

n 

16 

16 .. 


R1 ,R16,R19,R56-R58,R64,R67,R82, 











CONT 

R87 , R93 ,Ri00,R110,R115,R116,R118 

50 

50 

1301522-00 

27.0 

.25 

u 

5.0 

% CC 

3 

3 


R15,R18, R27 

51 

51 

1305114-00 

3.48 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F10 

1 

- 


R47 



CONT 






- 

1 


R120 

52 

52 

1301890-00 

560.0 

,25 

w 

5.0 

% CC 

3 

3 


R65 , R90 , R 1 1 7 

53 

53 

1300426-00 

2,70 K 

.25 

w 

5,0 

% CC 

r> 

2 


R50,R121 

54 

54 

1211751-00 

FUSE, SUB 

-MINI 

f 

2.000A, 125V, A 

i 

i 


F4 

55 

55 

1305128-00 

5.62 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F 1 0 

2 

- 


R68 , R73 



CONT 






- 

i 


R68 

56 

56 

1303044-00 

100.0 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F1 0 

i 

i 


R45 

57 

57 

1309787-00 

249.0 

.25 

w 

1 .0 

% RN55E-F 2 

i 

i 


R62 

58 

58 

1310876-03 

.05 

5.0 

u 

3,0 

% WU 

i 

i 


R22 

59 

59 

1305124-00 

287.0 

,25 

w 

1.0 

% RN55D-F10 

2 

2 


R10,R20 

60 

60 

1310631-00 

2.21 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F10 

i 

1 


R9 

61 

61 

1313341-00 

5.36 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F10 

i 

- 


R105 



CONT 






- 

2 


R105 , R73 

62 

62 

1302612-00 

1.78 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F.1 0 

i 

i 


R92 

63 

63 

1300202-00 

47.0 

.25 

w 

5.0 

% CC 

2 

2 


R23 , R30 

64 

64 

9006801-00 

SPACER, HEX, ALUM, .1 

38 ID X .3 

1 

1 



65 

65 

1311845-00 

487.0 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F10 

4 

4 


R13,R40,R41 ,R52 

66 

66 

1305265-00 

39.20 K 

.25 

w 

1.0 

% RN55D-F10 

1 

- 


R39 

67 

67 

1310876-00 

.02 

5,0 

w 

3.0 

% WU 

1 

1 


R37 

68 

68 

1312984-00 

187.0 K 

.25 

u 

1.0 

% RN55D-F10 

1 

1 


R42 










— 

— 
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! 

.'SIZE! CODE! 
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! REV 


! D 

I!G!I!T!A!L! 

MEMORY REG 
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! ! ! 
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j 
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!!!!!! 
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1 

! N ! PL ' 

i i i 
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AUTOMATED BY PRTLST » 3F' ( 44 ) 

LINE ITEM DOCUMENT NUMBER PART NUMBER 


69 

69 

9006026--01 

70 

70 

1300440-00 

71 

71 

1312929-00 

72 

72 

1305252-00 

73 

73 

1305325-00 

74 

74 

9006653-00 

75 

75 

9107560-03 

76 

76 

1305346-00 

77 

77 

1310634-00 

78 

78 

1310632-00 

79 

79 

1301874-00 

80 

80 

1300444-00 

81 

81, BLANK 


82 

82 

.1303155-00 

83 

83 

1314041-00 

84 

84 

1312931-00 

85 

.85 . 

1000016-00 

86 

86 

1304833-00 

87 

87 

1305322-00 

88 

88 

1312545-00 

89 

89 

1300433-00 

90 

90 

1302398-00 

91 

91 

1000023-00 

92 

92 

1302465-00 

93 

93 

1303047-00 

94 

94 

1 305422-C0 

95 

95 

1301838-00 

96 

96 

9107370-00 

97 

97 

9008150-00 

98 

98 BLANK 


99 

99 

9007201-00 

100 

100 

9008268-00 

101 

101 

1510928-00 

102 

102 

1505867-00 

103 

103 

1305108-00 

104 

104 

1510969-00 

105 

105 

1510708-00 

106 

106 

1510959-00 

107 

107 

1510706-01 

108 

108 

1513490-00 

109 

109 

1509524-00 

110 

110 

1512652-00 

111 

111 

1501913-00 

112 

112 

1914473-02 

113 

113 

1914156-00 

114 

114 

1912107-00 

115 

115 

1911944-00 

116 

116 

1912858-00 





! ! ! ! ! ! ! ! TITLE 

! D ! I ! G ! I ! 1 ! A ! L ! MEMORY REG 

i ; ; ; i ! i j 

! i i ! ! j j ! 




P A R ' T S 


LIST 


AUTOMATED BY F'RTLST . 3P < 44 ) 

LINE ITEM DOCUMENT NUMBER PART NUMBER DESCRIPTION 

117 117 .1616212-00 80.0 UH 12. SA 

118 118 1616210-00 250.0 UH 0 6.5A DCf600f0 UH (? 

11? 11? 1616211-00 350.0 LJH 3A 

120 .120 7422046-00 HEAT SINK f SINGLE 

121 121 7422047-01 HEAT SINK DOUBLE 

. 122 122 . 1213426-03 HEAT SINK tO-3 1 * HIGH 

123 123 . 1214789-00 INSERT f THREADED 6-32 f BRASS f ELEC 

124 124 9009769-00 WASHER f RECTANGULAR .405X.225X.0 

125 125 ?010128-00 SCREW f TAPPING f TYPE PAN fPHILf 


126 

126 


9006024-01 

SCREW f PAN f PHIL 6-32X 

1/2 SS 


127 

127 


?00601 1-01 

SCREW f PAN .* PHIL 4-40X 

3/8 SS 


1-28 

128 


?006683-00 

WASHER f LOCK f S.S. *4 



12? 

" 12? 


9006556-00 

NUTfHEX . f' 4-40X1/4 AF X 

3/ 

130 

130 


9006041-01 : 

SCREW i PAN f PHIL 8-32X 

3/4 SS 


131 

131 


?006802-00 

SF'ACERf HEXf ALUMf .164 ID X 

.3 

132 

132 


9006656-00 

WASHERf FLATf .312 0.1 

. X .156 

I 

133 

133 


?007801-00 

WASHER f LOCKf S.S. H=6 



134 

134 


9006690-00 

WASHERf LOCKf S.S. i=S 



135 

135 


9006660—00 

WASHERf FLATf .375 O.D 

, X .187 

I 

136 

136 


9009005-00 

NUTfHEX . f 10-32 X 1/4 AF X 

3 

137 

137 


9007906-00 

WASHERf LOCK S.S. =8=10 



138 

138 


?00?lS5-00 

JUMPER f WIREf INSULATED f BLACK 

B 

13? 

13? 

BLANK- 


*** THIS ITEM IS NOT 

USED *** 


140 

140 


1 509700-00 

2N 4036 PNP 7WC SI 

80100 M 


141 

141 

BLANK 


*** THIS ITEM IS NOT 

USED *** 


142 

142 


1314187-00 

6.1? K .25 W 1.0 % 

RN55D-F1 0 

143 

143 

BLANK 


*** THIS ITEM IS NOT 

USED *** 


144 

144 


910/688-55 

WIRE(WRAP)24AWG 

UL1327 


145 

145 


1110766-00 

IN 524 8 E( VZ= 18.0 .57. 

. SOW 


146 

146 


130? 4 13-00 

3.83 K .25 W 1.0 7. 

RN55D-F 1 0 

147 

147 


1305145-00 

2.80 K .25 W 1 .0 X 

RN55D-F 1 0 

148 

148 


1312??3-00 

20.0 1.0 W 5.0 % 

CC 



14? NOTE: ITEM =11= 7 5 f ,17' IS USED. 

150 note: ITEM l=144 f .19' IS USED. 

151 NOTE: ITEM B=96 5 .56' IS USED. 



MEMORY REG 



! SECTION A 


SHEET A4 OF A4 

QTY PER VARIATION 

00 YA REFERENCE DESIGNATOR 


1 

1 

LI 

1 

1 

L.2 

1 

1 

L3 

3 

3 


2 

2 


• .1 

. 1 



'T 


3 

3 


7 

7 


2 

'y 


3 

3 


3 

3 


3 

3 


2 

n 


o 

2 


o 

2 


3 

3 


2 

2 


o 

r> 


o 

o 


n 

r> 


- 

-> 

W1 fW2 

1 

■1 

Q? 

1 

1 

R91 

A/R 

A/R 


- 

o 

D1 8 f D36 

- 

n 

R80 f R1 03 


1 

R47 

1 

1 

R123 



1+ 



B 


TORQUE TO ( l32 
8IN-LBS- logo's qq ”' 
QTY 2 C 

131 - 


COMPONENT SIDE 


133 

QTY 2 


\ 

^ \ 

V 

- 

-= 

j ’ 

Dll 


1 — 1 


-C 


1— L 


I REF 


33 REF 



VIEW F-F 


SEE NOTE 


-SEE NOTE 5 
124 (THIS SIDE ONLY) 


19 TORQUE TO 5 IN-LB 
120 


:I0% 


VIEW C-C 

SCALE 2/ 1 


5 APPLY GROMMET (ITEM LZ4) TO HEAT OINK 
(ITEM 35) USING PEE M A BO NO (ITEM I EC,) 

(USE ONLY ON BIDE INDICATED) 

<6 R4A 4 EM APE CONNECTED BY TWISTING 
ONE LEAD OF EOS WITH ONE LEAD Of K4 A 
AND COL DEE I NO . THE SPECIFIED SPACING 
BETWEEN THE BODIES OF THE RESISTORS 
MUST NOT BE EXCEEDED AND ALL EXTEA 
LEAD MATERIAL MUST BE REMOVED 

7 DID * DEO HAVE CATHODES EM OPPOSITE 
DIRECTION TO OTHER DIODES ON 
B04RO- 

8 APPL V INSULATING SLEEVING (ITEM /El) 

TO EACH LEAD OF CE4 , CEE 4 CEJ 

3 POSITIVE TERMINAL OF CAP. CEB (ITEM /&) IS 
CONNECTED to this CAPACITOR STRAP (ITEM LOS). 

NOTES: / USE TRANSIPAD (ITEM /EE) ONCER 04 

E USE THERMAL r OMPOUNDCITEM III) BETWEEN 
on. 05. QIC Ate AND HEAT SINKS 


0.3 MAX- 


RS8 


SEE NOTE 6- 




R48 


10 . 


IE 


13 


3. APPLY GROMMET (ITEM HE) TO XFMIRMTG 
BEK) (ITEM tODUSINC, P ERMA BOND (ITEM 
! EG). (APPL/ ONLY IN APIA INDICATED ) 

4 RAISE PZj R43 RGt PC,!. R3E.R49.PGT.Q3. 
PGH, DTD, DE3.Dt4.DE.fi AND DEC .lOO'TO./SQ " 
OFF PC BOARD. 

8 I 7~ 


VIEW E-E 

SCALE 2/1 


NEGATIVE TERMINAL OF CAPACITOR CZ8 
(ITEM LG) IS CONNECTED TO THIS CAPACITOR 
STRAP (ITEM 103). 

USE EZAWG BUS WIRE (ITEM R3) AND APPLY 
INSULA TING SLEEVING (l TEM /El) TO REWORK 
INSTRUCTION* 0-7 4 0-3 

REMOVE ENTIRE ETCH BETWEEN COT MARKS 
FOR REWORK INS TROCTIONS *0-/, 0 -2 * 0-4. 

05 MUST BE MOUNTED TO HEATSINK BEFORE 
BEING ATTACHED TO P.C.. a. 

14. 


E 

0 

S 

1 

1 

BE 

1 

■ 

E 

9 

1 

If 

B 

E 

1 

ii 

B 

01 

IE 

■ 

■ 

| 

| 

a 

| 


1 

1 

I 

1 

j 

j 


| 

| 

1 


| 

| 

| 

| 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

■ 

1 

I 


1 

1 

i 

I 

■ 

1 

1 

II 

H 



TACK SOLDER LEAD *7 
TO ETCH UNDER Rl > 8 
AND USE PTH NEAR 
HEATS\NK ( ITEM 33) 
FOR LEAD *2. 

















DUAI54I360 3-0-01 

















••• 



r 0-0 



















IaI 5413603-0-0 



















3 


2 


1 
















0^54 13 ^ 03 - 0-1 I H I f 
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AUTOMATED BY PRTL..ST . 2E ( 3 ) 


PART S 

L I S T 

QTY PER VARIATION 

SHEET Al OF 

LINE ITEM DOCUMENT NUMBER 

• PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 REFERENCE 

DESIGNATOR 


1 

1 D-MD-50 13602-0-0 

5013602-00 

DRILL S ETCH BD 


1 


9 

9 

1000016-00 

100.0 MMF 100V 5%200PPM MICA 

1 

Cl 3 

3 

3 

1000052-00 

.068 MFD 100V 10% 

MYL..R 

1 

CIS 

4 

4 

1012783-00 

.022 MFD 50V +80-20% 

. CER 

1 

C24 

5 

5 

1005636-00 

22 MFD 6V 10% 

S.TANT 

1 

C2 

6 

6 

1009312 -00 

.0047 MFD 100V 1% 

MYLR 

1 

C12 

. 7 

7 

1010279-00 

.47 MFD 25V 20% 

CER 

8 

C7»C18»C19?C8»C14>C17fC3irC6 

8 

8 

1010978-24 

.01 MFD 50V 10% 

CER 

1 

CIO 

9 

9 

1011740-01 

3300.0 MMF 50V 10% 

CER 

1 

Cl 6 

10 

10 

1011683-00 

.022 MFD 50V 10% 

CER 

1 

Cl 

11 

11 

1013466-08 

6S0.0 MMF 50V 10% 

X7R CER 

1 ' 

C21 

12 

12 

1013466-09 

1000.0 MhF 50V 10% 

X7R CER 

3 

' C5 j C22 r C26 

13 

13 

1011847-02 

.01 MFD 600V 10% 

POLYPROP 

1 

C4 

14 

14 

1014139-00 

.0022 MFD 600V 10% 

POLY PROP 

9 

C25 r C27 

1 5 ", 

. 15 

1013397-00. 

3900.0 MMF 200V 10%200PPM MICA 

1 

C20 

16 

16 ; . 

1016168-00 

5000 . MFD 55V 20% 

AL EL 

1 

C28 

17 

17 

1010978-36 

.1 MFD 50V 10% 

CER 

1 

Cll 

18 

18 

1010866-02 

10 MFD 25V +50-20% 

S.TANT 

9 

C9 r C23 

19 

19 

.1105275-00 

D 672 TR= 15NS PIV= 

60V SI 

10 

D26f D27rD21 »D22»D8»D5fD3fD14» 







CONT D13 f D6 

20 

20 

1.1.05871-00 

. 1/4M5.1AZ1 = 5.1 1% 

.251+ N 

1 

D12 

21 

21 

1109991-00 

' IN 754 A VZ = 6.3 5% 

. 40 Li 

1 

D7 

99 

9 9 

1110-,56-00 

1.N 970B. VZ= 24.0 5% 

. 40L) Y 

9 ' 

ni r D2 ' 

23 

23 . 

1112594-01 

A115B PIV=200 1= 3 A 


1 

DIO 

24 

24 

1112594-02 

All 5M PI V--600 1= 3 A 


6 

D24 r D20 , D23 , D2S r D29 , D9 

25 

25 

.11.1 2595-00 

A114F PIV= 50 I---- 1A 


9 

. D 1 6 » D 1 S 

26 

26 

1112595-02 

All 4M P 10=600 I = .. 1 A 


3 

. D25 r D4 r D1 9 

27 

27 

1114192-00 

TR=200NS COM. 

CATHODE 

1 

Dll 

28 

23 

1114435-00 

IN 5338B VZ= 5.1 5% 

5W 

9 

D15»D17 

29 

29 

1110968-00 

2N 5062 SCR8100V I=.8A 

T092 

1 

Q6 


REVISION HISTORY 


ENG 

! ECO NUMBER 

. ! REV 
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! SE 

i 

z 

h- 
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RU 

! 54 13603-TW004 

! E 

j 
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K 


CODE 

PL 
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FILE name: 
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A ! L 
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NUMBER ! REV 
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! EDIT *i 
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AUTOMATED BY . PRTLST * 2E < 3 ) 


LINE ITEM DOCUMENT NUMBER 


PART NUMBEF 


30 

30 

1216112-01 

3.1 

31 

1214789-00 

32 

. 32 

1216269-01 

33 

33 

1216314-00 

34 

34 

1216314-01 

33 

35 

1309679-00 

36 

36 

1300195-00 

37 

37 

1300229-00 

33 

38 

1300250-00 

39 

39 

1300257-00 

40 

40 

1300271-00 

41 

41 

1300292-00 

42 

42 

1300309-00 

43 

43 

1300316-00 

44 

44 

1300364-00 

43 

45 

1300365-00 

46 

46 

1300394-00 

47 

47 

1300439-00 

48 

48 

1300444-00 

49 

49 

1300447-00 

50 

50 

1300479-00 

51 

51 

1301401-00 

52 

52 

1301522-00 

53 

53 

1303169-00 

54 

54 

1301972-00 

33 

55 

1302873-00 

56 

56 

1302377-00 

57 

57 

1302383-00 

58 

58 

1302391-00 

59 

59 

1304839-00 

60 

60 

1303114-00 

61 

61 

1303313-00 

62 

62 

1305127-00 

63 

63 

1305129-00 

64 

64 

1305145-00 

65 

65 

1305322-00 

66 

66 

1305380-00 

67 

67 

1305421-00 

68 

68 

1314350-00 

69 

69 

1309413-00 

70 

70 

1314172-00 

71 

71 

1300426-00 

72 

72 

1312565-00 

73 

73 

1312923-00 

74 

74 

1312930-00 

75 

75 

1312932-00 

76 

76 

1313151-00 

77 

77 

1313581-00 

D ! 

; j 

I ! G ! : 

! ! ! ! TITLE 

[ ! T ! A ! L ! MEMORY 


i 


i 


P A R T S 


L I S T 


SHEET A 2 OF A4 


QTY PER VARIATION 

DESCRIPTION 00 REFERENCE DESIGNATOR 


HEADER. 100 28P0S RT ANGLE .1. J1 

INSERT n THREADED 6-32 » BRASS r ELEC 7 
TERM SPADE IPOS SOLDER STRIP 5 


HEAT SINK 
HEAT SINK 
16.90 

6.0 

W 1.0 7. 

WW 

1 

n 

2 

R48 1 R68 

33 . 0 

.50 

W 5.0 % 

CC 

i 

R26 

100.0 

.25 

W 5.0 Z 

c:c 

3 

R 1 6 r R 6 i R 8 

*** THIS 

ITEM 

IS NOT USED *** 



150.0 

2.0 

U 5.0 7. 

CC 

1 

R28 

220.0 

.25 

U 5.0 % 

CC 

1 

R17 

300.0 

1 .0 

W 5.0 % 

CC 

1 

R27 

390.0 

.25 

W 5.0 7. 

CC 

o 

R 1 9 » R 4 1 

470.0 

.25 

W 5.0 % 

CC 

1 

R3 

1.0 K 

.50 

U 5.0 % 

CC 

o 

R 4 » R 1 

1.0 K 

‘.25 

W 5.0 % 

CC 

8 

R30 f R1 1 » R35 r R18 r R33 » R40 r R47 f R54 

1.50 K 

.50 

W 5.0 % 

CC 

1 

R36 

3.30 K 

.25 

W 5.0 % 

CC 

'j 

R 5 8 r R 1 4 

3.90 K 

.25 

W 5.0 % 

CC 

1 

R65 

4.70 K 

.25 

w 5.0 % 

c:c 

.1 

R38 

10.0 K 

.25 

U 5.0 7. 

CC 

1 

R24 

750.0 

.25 

W 5.0 % 

CC 

1 

R52 

27.0 

.25 

W 5.0 X 

CC 

1 

R 1 5 

500.0 

5.0 

W 5.0 % 

WU 

’ o 

R60 f R61 

270.0 

.25 

W 5.0 % 

CC 

. 1 

R7 

261 .0 

.25 

U 1.0 % 

RN55D-F10 

1 

■ ■ R44 

*** THIS 

ITEM 

IS NOT USED *** 

- . 


360.0 

.50 

W 5.0 % 

CC . 

1 

R21 

20.0 K • 

.25 

W 5.0 % 

CC 

2 

R 5 6 r R 4 5 

51.0 K 

.25 

W 5.0 % 

CC 

1 

R64 

*** THIS 

ITEM 

IS NOT USED *** 

- 


12.10 K 

.25 

W 1.0 % 

RN55D-F 1 0 

9 

R37 r R9 

4.0 K 

orr 

♦ *_ 

W 1.0 7. 

RN55D-F 1 0 

n 

R43 r R2 

8.0 K 

Oer 

♦ a 1. vJ 

W 1 .0 % 

RN55D-F10 

? 

R42 t R5 

2.80 K 

.25 

W 1.0 % 

RN55D-F 1 0 

1 

R20 

*** THIS 

ITEM 

IS NOT USED *** 

- - 


270.0 

2.0 

W 5.0 % 

CC 

1 

R50 

35.70 K 

.25 

W 1.0 % 

RN55D-F 1 0 

1 

RIO 

1 .0 

2.0 

W10.0 % 

FUSE 

3 

R'32 r R49 t R67 

3.83 K 

.25 

W 1.0 % 

RN55D-F10 

1 

R34 

270.0 

14.0 

W 5.0 % 

UU 

1 

R29 

2.70 K 

.25 

W 5.0 % 

CC 

1 

R23 

13.30 K 

,25. 

U 1.0 % 

RN55D-F 1 0 

1 

R25 

*** THIS 

ITEM 

IS NOT USED *** 



5.10 K 

.25 

U 5.0 % 

CC 

1 

R57 

36.0 K 

.25 

Ul 5.0 % 

CC 

1 

R55 

3.60 K 

.25 

W 5.0 7. 

CC 

1 

R66 

110.0 

.25 

W 1.0 % 

RN55D-F1 0 

1 

R63 



TW 



AUTOMATED BY PR'TL ST . 2E ( 3 ) 


P A R T S 


L. I S T 


SHEET A3 OF A4 


QTY PER VARIATION 


_INE. 

ITEM DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

00 

REFERENCE DESIGNATOR 

78 

78 

1300389-00 

*** THIS ITEM IS NOT USED *** 

_ 


79 

79 

1302381-00 

200.0 .50 W 5.0 % CC 

1 

R31 

30 

SO 

1300368-00 

1.0 K 1.0 W 5.0 % • -CC 

1 

R51 

81 

81 

1300391-00 

1.50 K .25 U) 5.0 % CC 

':> 

R39 y R22 

82 

82 . 

1302395-00 

56.0 K .25 W 5.0 % CC 

1 

R46 

83 

83 

1510705-00 

XA 05 NPN 500MW SI 60 50 P 

4 

07 y 08 y 01 1 y 016 

84 

' 84 • 

. 1510706-00 

XA 55 PNP 500MW SI 60 50 P 

3 

01 y 03 y 09 

85 

85 • 

.1510959-00 

2N 3725 NPN 3.5WC SI 50 60 P 

1 

04 

86 

86 

i 51 3489-00 

2N 440.1 NPN 350MW SI 40 20 

3 

02 y012yQ13 

87 

87 

1514195-00 

2N 6547 PNP 4000 SI 15A 

o 

Q14yQ15 

38 

88 • 

15.14271-0.1 

D 4405 NPN 31W SI225 30 

1 

05 

89 

89 

1509524-00- 

2N 3904 NPN. 310MW SI .40 40 M 

1 

010 

90 

90 

1614202-00 

XFMR r CURRENT 

1 

T2 

91 

9.1 

.1614204-00 

PULSE XFMR 20312 BASE DRIVE 

1 

Tl 

92 

92 

1910298-00 

741 OP AMP SEN PURP. COM 

1 

E2 

93 

93 

19.12108-00 

339 VOLT CMPRTR r QUAD 

1 

' E3 

94 

94 

.1914250-00 

3524 MODULATOR-REGULATING 

1 

El 

95 

95 

7422046-00 

HEAT SINK . SINGLE 

1 


96 

96 

9006025-01 

. SCREW y PAN y PHIL. 6-32X 5/8 SS 

'4 


97 

97 

9006656-00 

WASHERy FLAT t .312 O.D. X .156 I 

8 


98 

98 

9007801-00 

WASHER ? LOCK t S.S. *6 

9 


99 

99 

9007836-00 

EYELET r ROLLED FLANGE y .121 OD X 

6 


100 

100 

9010128-00 

SCREW»TAPPING»TYPE PAN yPHILy 

1 


101 

101 

7016051-00 

TRANSFORMER ASSY 

1 

T3 

102 

102 

7016052-00 

CHOKE ASSY 

1 

LI 

103 

103 

1303177-00 

2.40 K .25 W 5.0 % CC 

1 

R13 

.104 

104 

1302860-00 

11.50 K .25 W 1.0 X RN55D-F 1 0 

1 

R12 

105 

105 

1304854-00 

5.11 K .25 W 1.0 7. RN55D-F 10 

1 

R59 

106 

106 

1300411-00 

2.0 K .25 W 1.0 % RN55D-F10 

1 

R62 

107 

107 

7421435-00 

MTG BRKT . 

1 


108 

108 

9009052-00 

*** THIS ITEM IS NOT USED *** 

- 


109 

109 

7422045-00 

CAPACITOR STRAP 

2 


110 

110 

9009708-00 

SCREW y PAN > PHIL r TAP 'G 6-32X 

8 


111 

111 

9009617-00 

TIE y CABLE BUNDL.DIA 0-3"TYPE=101 

r> 


112 

1.12 

9007035-00 

GROMMET 1122-37-1500 

A/R 


113 

113 

9006071-01 

SCREW y PAN y PHIL 10-32X 3/8 SS 

n 


114 

114 

9007906-00 

WASHERy LOCK S.S. HO 



115 

115 

9009243-00 

*** THIS ITEM IS NOT USED *** 

- 


116 

116 

9006024-01 

SCREW y PAN y PHIL 6-32X 1/2 SS 

1 


117 

117 

9009769-00 

WASHERy RECTANGULAR .405X.225X.0 

1 


118 

118 

900601.1-01 

SCREW y PAN y PHIL 4-40X 3/8 SS 

1 


119 

119 

9006688-00 

WASHERy LOCKy S.S. *4 

1 


120 

120 

9006556-00 

NUTyHEX y 4-40X1/4 AF X 3/ 

1 


121 

121 

9008268-00 

COMPOUND y THERMAL JOINT 

A/R 


.122 

1 22 

9007201-00 

TRANSIPADS #10253 

1 


123 

123 

9105740-55 

WIRE(WRAP)30AWG UL.1423 

A/R 


124 

124 

9007036-00 

GROMMET #122-37-2500 

A/R 


125 

125 

.1314516-00 

200.0 K .25 W 5.0 % CC 

1 

R53 


| 


j 

! ' ! .'TITLE 



! 

! SIZE! CODE! 

DOCUMENT NUMBER 

! REV ! 

! D 

i 

I 

g ! : 

j 

[ ! T ! A ! L ! 

! j j ; 

i i i i 

MEMORY INVERTER 

! SECTION A OF A 

! 

i 

! 

! ! ! 
! K ! PL ! 

i i i 

541 3603-0— DBP 

j ; 

! E ! 

i I 


T\/V 



AUTOMATED BY PRTLST . 2E ( 3 ) 


P A R T S l 

...1ST 

QTY PER VARIATION 

SHEET A4 

LINE ITEM DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 REFERENCE I 

DESIGNATOR 


126 

126 

9009157-00 

ADH r 1... I R ♦ RM . TEMP CURING COLORLESS 

A/R 

127 

127 

9107256-11 

T U B I N G y T H IN W A L L y . 0 2 7 1 D U L 

A/R 

128 

128. 

7016920-00 

JUMPER ASSY 

1 

129 

.129 

9107560-01 

WIRE y BUSS y22ALJG 

A/R 

130 

130 

9006565-00 

NUT y KEP y 10-32X 3/8 AF 

1 

131 

131 

5413882-00 . 

SNV SNUBBER 

.1 

132 

132 

9007853-01 

SCREW y PAN y PHIL. 6-32X1-1/8 SS 

n 

133 

133 

9006803-00 . 

SPACER y HEXy ALUMy .138 ID X .5 

o 


.134 

note: 

ITEM 

*1235 

.52' 

IS 

USED. 

135 

note: 

ITEM 

*124 5 

.08' 

IS 

USED. 

136 

note: 

ITEM 

*127 5 

. 56 ' 

IS 

USED. 

137 

note: 

ITEM 

#1295 

.37' 

IS 

USED. 


OF A4 


! 

! j i j 

! ! TITLE 


! 


j 

! SIZE! CODE! DOCUMENT NUMBER 

! REV ! 

! I 

i ! I ! G ! I ! T 

A ! L ! 

MEMORY INVERTER 

! SECTION A 

OF A 

! 

! ! ! 

t ; 

1 

! __ 

j j ! j 

1 1 


! 

i 


i 

i 

! K ! PL ! 54 13603-0-DBP 

i i i 

! E ! 

i I 


TW 




1 


T 

WASHER. FLAT *6 

9006656-00 

5 

B 

WASHER, LOCK.S.S. '6 

9007801-00 

4 

4 

SCREW, PAN HD. SELF TAP 
*6-32X31 LG 

9009708-00 

3 

u 

MEMORY REGULATOR BOARD 

5413607-00 

2 

1 

MEMORY LNVEfiTER BOARD 

5413603-00 

1 

a 

DESCRIPTION 

DWGjTART no. 

ITEM NO. 

—^UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES ’] 


[ SURFACE 
QUALITY IN 


QUANTITY & 
VARIATION 


PREFERRED ( 


THIRO ANGLE PROJECTION 


^293 


EEKWfM 

W/7ZI 


EEJZZZ-m 

xm 

R3AOVE RURR* ANO 


BBBI 

tREAJC SHARP CORNERS 


E751 


NEXT HIGHER ASSY. 

MATERIAL 

SEE PARTS LIST 

A-oo-Hy/W-vi t/ 

SCALE NONE 


1 op I 


S* 

I 

o 

o 

r- 

m 

So 


FIRST USED ON 

H7I4QS 


d[i]g i|t(ajl 


H7I40 
MEMORY VOLTAGE 
ASSY 


SIZE 

D 


cooq 

AD 


OIST. 1 


NUMBER 

7016050 - 0-0 


I 1 I I EZ 


REV. 

*■ 


1 


( 


( 

( 


( 


( 























8 


6 


5 


3 




















( 





































7V/ 
























d 1 c - ; - O 9t?zioz aw a 

z !**■•■* 10. - I.' S 


INTERCONNECT LIST 
SEE NOTE 1 

VARIATION 

USE 

1 TEM NO. 

CONNECT 

TO 

- 00 

5 

Jl 

4 

J3 

4 

J 5 

- 01 

4 

J 3 

- 02 

4 

J 3 

5 

JS 


LEGEND 

NUMBER 

VARIATION 

7017466-00 

WITH REMOTE DIAGNOSTIC 

7017466 - 01 

WITH ONE SERIAL LINE 

70174 6 6 - 02 

WITH TWO SERIAL LINES 


1 


c b «w>ng anc s-*? o**ca*:cns -rof'N **»£ rv<g 

'o<'rfar> Cf 0>r.-' Av. £Ci. "Mis.* rCB^CBASON AMD 
'ha,- s^rei BEpeon.-'‘.fOc»cr r -rrc»v;SfO N ah^c 
-Art •*. . .a- AS rw£ i*. s »•-« T>.« MASV.«»C'U«( C«SAl£ 
C» I'tvn Air»<_T MQirTCS «*CPM ii ON 

C=^.o-Ca'*;960 

O'G’TAi £CL PW£*<T CC»>*T)»ATiON* 


iO 

/ RF.F 



NOTES : 

I. IN THOSE POSITIONS (Jl OR J3) WHICH HAVE NO FILTER > 

(ITEM 4 OR 5) INSTALL COVER PLATE (ITEM 6 ) TO BRKT, MTG 
CITEV 3) SEE DETAIL "A'. 

. 2. IDENT. LABEL REQ’D AFTER ASSY DENOTING P/N ; VAR. AMD REV.CITEM 12.) 


CAUTION OFF SHEET PARTS LIST EXISTS- ON 
K-PL-7017466-0- DBP 


DETAIL A' 

SCALE: 1/ i 



DRAWING 1*0. 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES 
AND THE FOLLOWING TOLERANCES APPLY (PER DEC STD 114) 



THIRD ANGuE PROJECTION 




DO NOT SCALE CPAWING 


REMOVE BUPRS AND 
BREAK SHARP CORNERS 


MATERIAL 

SEE PARTS LIST 


NONE 


TC, (J&. 

OaTC 

J5//o*’/ 9o 

°ym 

DATl 


GATE 

0 T<4 r ' Z 

«!MNO “• __ 

DATE 

•> /- ’» 

•fy* S * 

■23L.X&L 

DATE 

r- r- so 

•-txTMOiLnooC ' , 

E-UA- II /24 -0-0 


SLU Mi| g|ilt|a|l 
CONNECTOR ASSY 


DOCUMENT NUMBER 

SIZE I 

D 

OOOC 

AD 

number 

7017466*0-0 

A. - * 

P 


0 

1 

O 


T 


4' 


TIO 


DIM D| 701 7466- 








SHEET fli OF Hi 


r— ' s J 

Lit i 


AUTOMATED BY PRTLST.3N(42) 


PARTS LIST 


QUANTITY PER VARIATION 


LINE 

ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

00 

01 

02 

1 

1 

E-UA-5414218-0-0 

5414218-00 

SLV INTERFACE 

1 

0 

0 

0 

L. 

3 

L_ 

E-UA-5414218-0-0 

5414218-01 

EIA SERIAL LINE INTERFACE 

0 

1 

1 

3 

3 

D-MD-7424022-0-0 

7424022-00 

BRKT, MTG SLU 

1 

1 

1 

4 

4 

A-PS-1217431-0-0 

1217431-02 

CONN, D SUB 10P0S ASSY STRAIGHT W 

0 

U 

1 

2 

5 

5 

A-PS-121 7431 -0-0 

1217431-00 

CONN. D SUB 25P0S ASSY STRAIGHT W 

1 

0 

0 

8 

8 

B-IA-7424023-0-0 

7424023-00 

CONNECTOR, COVER SLU 

0 

2 

1 


t 


900b8b2-00 

SPACER. THREADED HEX ALUM 8-3 

4 

4 

4 

8 

8 


9009548-00 

SCREW, SEMS PAN PHIL 4- 

0 

4 

2 

S 

9 


9008707-00 

WASHER.FLAT NYLON 

8 

8 

8 

ID 

10 


9010174-00 

SCREW, SEMS PAN PHIL 8- 

8 

8 

8 

11 

11 


9008451-01 

SCREW LOCK, STANDOFF ONLY 

8 

o 

U 

4 

12 

12 


9009255-00 

LABEL. POWER SUPPLY, 2-15/18 " L 

1 

1 

1 

13 

13 


9008172-00 

WASHER, FLAT SST 

8 

D 

L. 

4 




REVISION HISTORY 

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-^4-4-4-4-t-4-4-4- 


ENG! ECO NUMBER 

1 

REV 

4-4-4-* *r 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 1 

4- 4- 4- 4- 

! INITIAL 


XO-2 

! INITIAL 


* 

R G!70174bb-TW001 


A 

RG ! 7017488-TW002 


B 


*r 4- 4- *r 4- 4- 4- 4-4- 4- 4-4-4- 4- 4- 4- 


BASIC PART NO: 7017488 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 

SECTION A OF A 

SECTION. VARIATION INDEX 
[A] 00,01, 02 

IB] 

[03 

ID] 

CEI 

EFI 


4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4-4- 


DRN: A. COLON 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4 

CHK’D: R.J. RILEY 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 

DES.ENG. : P. BARTH 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 


RESP.ENG.: 0. CARLSON 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 


4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4- 4 


MFG.ENG. : G. ABREU 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 

ASSEMBLY NUMBER: 

D-AD-7017468-0-0 

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4'^- 

"THIS DRAWING AND SPECIFICATIONS HEREIN, ARE'THE PROPERTY OF DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED 
OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART As THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 

COPYRIGHT (C) 1S82. DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION " 

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-t-4-4-4-4-4-4-^ 


DATE: ES-APR-8C 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4* 

DATE: 29-APR-SO 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 

DATE: 2S-APR-80 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 


DATE: 2S-APR-S0 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 


I I I K I I I 

! D ! I ! G ! I ! T ! A i L 
TITLE ' ' PARTS LIST 

SLU ASSEMBLY 


DOCUMENT NUMBER 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 


DATE: 29-APR-80 

4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 

TOP DOCUMENT NUMBER: 
D-AD-7017%8-0-0 


SIZE! CODE! NUMBER 

i i 

K j PL i 7017488-0-DBP 

4-4-4-4- 1 4-4-4-4- 1 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4- 4- 4- 

! FILE NAME: 

! Z1175B.PLS 


-4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4- * 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 


REV 


B 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 

EDIT H 
11 

4- 4- 4- 4- 4- 4- 



DM7016961 -0-0 

















































AUTOMATED BY PKTLS1 , 3P C 44 ) 


PARTS 


LIST 


SHEET A 1 OF A1 


LINE 

ITEM 

DOCUMENT N''M«ER 

PAPT NUMBER 

description 

QUANTITY PER VARIATION 
00 

1 

1 


1 21 1 439-00 

CASTING, LOGIC FPAKE FOR 1105 

1 

2 

2 


1211425-02 

CONfj, CARD 72PIN SLOTTED OPEN EN 

3 

3 

3 


1 2 1 0258-01 

CO ’■'N, CARD 28RPIN SLOTTED OPEN EN 

6 

4 

4 

P-UA-501381 6-O-0 

5 w 1 3Rlb-o»4 

11/24 BACK PLANE 

1 

5 

5 


9009149-00 

PIN, STAKING, P.C. BOARD, .025 X 

29 

6 

b 


90061 2 0 " 0 b 

SCREW, POZIDPIVE FILLISTER HD Sw 

15 

7 

7 

D-IA-70169M-0-0 

7016961-00 

POWER HARNESS (11/24) 

l 

8 

8 

SEE NOTE 1 

9107370-00 

W1RE,STRND, 14AWG, IPVC UL1534 

2 

9 

9 


90081 50-00 

TERM LUG IPOS LOCKING, SOLDER 

1 

10 

10 


9107773-87 

wiRECwPAP)30A*G,TWP (UL1550) 

A/R 

11 

11 


9105740-44 

WIPE (WRAP) 30AWC- UL1 42 3 

A/R 

U 

1 2 

A-DC-74118R1-0-0 

741 1881-00 

DECAL BACKPLANE REV STATUS 

1 

l J 

13 

BLANK 



0 

14 

14 

K-WL-70169O5-0-1 


WIPE LIST 

REF 

15 

15 

a-wT-7016905-0-2 


A wT REV STATUS 

REF 

lb 

note : 

NOTE 1! ITEM 8 

length is in inches 




REVISION HISTORY 


ENG l ECO NUMBER 

» 

1 SECTION 

---l INITIAL 

i - 

1 SECTION 

FG 17016905-TWO01 

1 A 

l [AJ 00 

WB 111/2 4 -TWO 1 A 

l 

t b 

1 

1 

I 

! 

. i 

l [BJ 
1 


1 CC J 


l [D] 
1 

1 

1 

| 

l IE) 


' 1 

l IF) 





BASIC PART NO I 7016905 l 


OF A 


,!DRN J 

,1 


H, darakjian 



! I I 11 1 

28-APR-81 ! ID1I1G1II 

ITHt.E PARTS LIST 


VARIATION INDEXICHK'DI 
1. 

1 


w, FISHER 


28-APR-8t 

l 


IDES. ENG, i R, GRUDA 
1. 


iresp.fng.j r. gpuda 
I 

1MFG.ENG.I J, AVILES 



11/24 BACKPLANE ASSY 


DOCUMENT NUMBER 


NUMBER 


7016905-0-DBP 


1 TOP document NUMBER | 
IE-UA-1 1/24-0-0 
.1. 


...1. 


FILE NAME! 
Z2443.PLS 


.1. 


IASSFMRLY number. 

ID-AD-7016905-0-0 
l 

"THIS DRAWING AN" SPECIE ICA1T0NS HEREIN, APE THE PR0PEPTY OF DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AMD SHALL HOT BE REPRODUCED 
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l REV 
1 

1 B 

1. 

1 EDIT 


rw 
























AUTOMATED BY PPTLST , 3L ( 32 ) 


PARTS 


LIST 


SHEET Ai OP* A1 






OTY 

PER 

VARIATION 

LINE 

ITEM DOCUMEMI NUMBER 

PART NUMBER 

' DESCRIPTION 

00 

01 

REFERENCE DESIGNATOR 

1 

1 F- M 0-5 w 1421 7-0-0 

. 5014717-00 

FTTH BRD 

1 

1 


2 

2 

1216295-02 

CONN, D SUB ? 5 F I M 

1 

0 

J1 

3 

3 

12*9941-12 

HE&DEP 1OP0S RT ANGLE 

1 

1 

J 4 

4 

4 

1 2 0 9 Q 4 1 * 0 B 

HEAOFR.1O0 2 P 0 S RT ANGLE 

t 

1 

J2 

5 

5 

1210972-0U 

n L Y , PEED , 5 V COIL, 4P0T, ,25A, 15P 

2 

• 0 

K 1 , K 2 

A 

6 

1105796-00 

IN 4004 PIVs4O0 I» 1A 0041 SP 

2 

0 

D1,D2 

7 

7 

1217536-01 

CO f 'N , D SUB 25PIN PC M TG V/PI^S 

2 

2 

J 3 , J 5 

6 

•8 

9009186-00 

. JUMPER, WIPE, INSULATED, BLACK B 

0 

a 

V 1 - * 8 

9 

9. 

1209941-03 

HEADER RT ANGLE LEFT L 

2 

2 


10 

10 

1209941-04 

'•'EftOFR RT ANGLE, RIGHT 

2 

2 



i ENG 


REVISION HTSTORi 
tCO NUMBER 
INITIAL 


REV 


BASIC PART no: 541.4216 
SECTION - ! OF A 



1 ASSEMBLY NUMBER I 
IE-UA-541 4218-3-0 
,1. 


7-MAY-00 


TITLE 

SLU 


1 1 t i I 

1 D I I 1 Gill 

""""parts list’ 

INTERFACE 


DOCUMENT. NUMBER 


Ioa t e: 
l 

1 TQP DOCUMENT NUMBER! 
1B-DD-5414210-0-0 
l 


SIZElCOPEl NUMBER l 

1 l l 

K l PL l 5414218-0-DBP 1 

l„l — ^ -I,-!. 


REV 

D 


l TILE NAME I 


? 1 26 3D . PLS 

- - ■ 4 t . • . 


I EDIT I 
l 18 
— l.' 


"THIS DRAitT NO AND SPECIFICATIONS hEHEIN , APE THE PROPERTY OF DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED 
OP COPIED OR USED IN WHOLE OR IN D APT AS TRF BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF IT£vs WITHOUT WRITTEN PERMISSION, 

COPYRTGHI CC) 1980, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION " 




CIA 7012214-0-0 
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